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"OBWIESZCZENIE WOJEWODY PILSKIEGO 
z dnia 20 czerwca 1988 r. 


w sprawie ogłoszenia protokołów głosowania na radnych oraż 
protokołów z wyborów do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile 
i rad narodowych stopnia podstawowego województwa pilskiego. 


Na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 i art. 91 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. =- Ordynacja wyborcza do rad 
narodowych (jednolity tekst Dz.U. z 1988 r., Nr 7, poz. 55) 
ogłasza się protokoły głosowania na radnych oraz protokoły 
z wyborów do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile i rad narodo- 
wych stopnia podstawowego województwa pilskiego: 
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SA 


Protokoły głosowania na radnych i protokoły z wyborów do Woje- 
wódzkiej Rady Narodowej w Pile. 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Wojewódzką Komisję 
Wyborczą w Pile w składzie: 


Przewodniczący Rutkowska=Krupka Mirosława 
Zastępca przewodniczącego Noska Zbigniew 
Zastępca przewodniczącego Rekowski Marian 
Zastępca przewodniczącego Karaniewicz Michał 
Sekretarz i Urawski Edward 
Członkowie: 

1. Dondajewski Zdzisław 9, ks. Miller Bronisław 
2. Dymek Czesław 10, Praczyk Marian 

e Grzeszczuk Bolesław 11, Pudłowska Halina 

4, Jaster Paweł 12. Tracki Mieczysław 
5, Karaśkiewicz Waldemar ' 13. ppłk Walesiewicz Jan 
6. Kosowicki Leon 14, Wojciechowski Zdzisław 
7. Kraska Mieczysław "15. Zyga Stanisław 


8. Matysiak Marianna 


1) Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania na R listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 1. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
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spisami wyborców 13452 
b) oddanych kart do głosowania 9877 
c) głosów nieważnych |. 38 
d) głosów ważnych | 9839 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Dziembowski Włodzimierz 3538 2935 ` 
2. Górzny Andrzej 1519 l 
3, Sieradzka Aniela 1034 

Mandat 1. Gołembecki Romuald 2604, = 3035 
2. Hoffmann Włodzimierz 1777 
'3. Świst Zenona 1428 

Mandat 1. Grupa-Łach Jadwiga 1670 3053 
2, Kledzik Mirosława 1777 
3. Żywicka Irena 2168 

Mandat 1. Jabłoński Zbigniew. 2383 3076 
2. Konieczny Marek 1878 
3. Staśkowiak Tadeusz 1436 

Mandat 1. Kazecki Jan 4184 2916: 
2. Radtke Alojzy 906 
3, Szumiński Maciej 1046 


2) Okręg wyborczy Nr 2 dia wyboru radnych SARZE Rady Na- 
rodowej w Pile A 3 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszys- 
kich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadze- 
nia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 2, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do PoE czyli osób 0 0A spisami 


wyborców S NAŻE) 
b) oddanych kart do głosowania 5031 


Geman 


3) 
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c) głosów nieważnych 4 
d) głosów ważnych 5030 


e) ważnie oddanych głosów zma kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bocheński Kazimierz 729 1571 


2. Gawrych Jan 607 
3, Pilawski Edmund 1794 

Mandat 1. Godawa Ewa. 1255 _1695 
2. Torzyńska Wiesława 812 
3, Urban Wojciech 896 

Mandat 1. Kłos Janina | 1280 1640 
2. Nogalski Henryk _ 904 


3. Zodro Ludwik 849 


Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych SZ E Rady Na” 
rodowej w Pile obejmujący 3 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na OE: listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 3, 


Następnie, na podstawie. tych prot £6koŁÓW, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 9581 
b) oddanych kart do głosowania 6099 
c) głosów nieważnych - 3 
d) głosów ważnych 6096 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Barszczewski Krzysztof 991 1272 
2, Kubiak Mieczysław . 852 
3. Nowak Bożena 2045 
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Mandat 1, Kruk Edward 1042 1452 
2. Poćwiardowski Ryszard 1126 
je Zieliński 'Andrzej 1441 

Mandat 1. Siatkowski Piotr 1469 1375 
\2e Szudera Edward- 926 
3. Zając Henryk 12785 


4) Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 2 mandaty, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 4, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 6570 
b) oddanych kart do głosowania : 4175 
c) głosów nieważnych s ż 3 
d) głosów ważnych Ra 4172 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Augustyn Mieczysław 481 1004 
2. Kończewski Krzysztof 791 
3. Ptaszyńska Ewa 1684 

Mandat 1. Czarnecki Stanisław 1063 1070 
2, Ćwikła Grzegorz 702 
3. Skowroński Waldemar 1033 


5) Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej w Pile obejmujący 1 mandat, : 
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Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: , 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 3040 ` 
b) oddanych kart do głosowania 1559 
c) głosów nieważnych 1 
d) głosów ważnych 1658 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
| f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Forecka Anna 55% 354 
2. Jankowska Halina 298 
3. Kociński Kazimierz 435 


Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej w Pile obejmujący 1 mandat . 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 6. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców j 3080 
b) oddanych kart do głosowania | 1969 
c) głosów nieważnych 2 
d) głosów ważnych 1967 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
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f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat-1. Drzewiecki Jerzy 580 222 
2. Harwas Kazimierz 533 
3. Partyka Józef 64,1 


7) Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady Na- 


s) 


rodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborc zym nr 7, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców z 2975 
b) oddanych kart do głosowania 1617 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 1617 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Adamkiewicz Bolesław 161 3 424 
2. Barciński Andrzej 515 
3, Łąwicka Ewa 454 


Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej w Pile obejmujący 4 mandaty, : 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 8, 


DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO Nr 10,poz,83 


8 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: ; 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 13576 
b) oddanych kart do głosowania 8318 
c) głosów nieważnych 15 
d) głosów ważnych =- 8303 
e) ważnie oddanych głosów otrźymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Antczak Zdzisława 1875 1972 
2, Dolata Michał o 2397 
3. Skrzypczak Jarogniew 897 
Mandat 1. Gontarczyk Andrzej 1840 2120 
2. Rusiecki Stanisław 1650 
3, Szczerbicki Cyryl 21.305. 
Mandat 1. Kitkowska Danuta 2554 2094 
2. Koj Marek 990 
3, Skiba Andrzej 1424 
Mandat 1, Łukasik Roman 1806 * 2085 
' 2e Wojciechowski Wiesław 1391 
3. Wróbel Henryk 1731 
9) Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 


Narodowej w Pile obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę Wa, 

w okręgu wyborczym nr 9e 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
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spisami wyborców 12628 
b) oddanych kart do głosowania 8153 
'c) głosów nieważnych 12 
d) głosów ważnych 8141 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Bednarowski Jerzy _ 1702 1804 
2. Gonczarko Emilia 2009 
3. Ratajczak Ireneusz 1776 
Mandat 1, Kamiński Bernard 1903 1828 
2. Świderski Antoni 1913 
3, Zagórski Ryszard 1562 
Mandat 1. Kubacki Jan 2067 1816 
2. Rzemykowski Tadeusz 1582 
3. Skowroński Ryszard 1753 
10) Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 


Narodowej w Pile obejmujący 1 mandat, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 10, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki gtosowanta w tym okręgu: 


a) liczba osób upramionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 2824 
b) oddanych kart do głosowania 1265 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych - „ 1265 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
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Mandat 1. Krawczyk Kazimierz 


2. 


Majewski Leszek 


3. Skuza Stefan 


303 493 
199 
236 


11) Okręg wyborczy Nr 11 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 


Narodowej w Pile obejmujący 5 mandatów» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 11, 3 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 


b) oddanych kart do głosowania 


c) głosów nieważnych 
da) głosów ważnych 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 

f) liczba osób, które 


Mandat 1. 
| 2 


Mandat 1. 
ŻĘ 


Mandat 4 e 
2e 


Mandat 1. 
żę 


Mandat 1. 
| > 


Haracewiat Ryszard 
Tobiasz Henryk 


Korniejewska Jadwiga 
Ląchnik Jarosława 


Latos Jerzy 
Mańkowska Bogusława 


Szatkowski Jan 


2879 
3776 


3873 
2631 


3601 


3069 
3961 


17649 
11074 

33 
11041 


a 


nie dokonały wyboru 


23590 


2529 


2459 


2402 


Trzeszczkowski Mieczysław 3579 


Wawruk Kazimierz 
Wójcicki Tadeusz 


3092 
3458 


2389 


12) Okręg wyborczy Nr 12 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
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Narodowej w Pile obejmujący 4 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 12. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 11310 
b) oddanych kart do głosowania 7384 
c) głosów nieważnych KARE 
d) głosów ważnych ` 7384 
„ e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Bobek Zenon Aleksander 2466 -1596 
2. Szapiel Józef 2174 
Mandat 1. Jankowiak Jerzy 2784 1829 
2, Wacyk Wojciech 1564 
Mandat 1. Józefowska Bożena 2204 — 1695 
2. Lange Ryszard 2278 
Mandat 1. Lumer Stanisław 12985; 1529 
2. Wojtuń Zygmunt 3646 
13) Okręg wyborczy Nr 13 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 


Narodowej w Pile obejmujący 5 mandatów. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 13. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


, 24) 
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a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców | - 15128 

b) oddanych kart do głosowania 10088 
c) głosów nieważnych 100 
d) głosów ważnych 9988 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Adamczewski Marian 2965 2223 
2, Marczewski Janusz 3418 

Mandat 1. Czaczyk Marek 2369 2226 
2. Grajkowska Teresa 4028 

Mandat 1. Kubanek Rudolf 2251 1994 
2, Nowak Mirosława 4146 

Mandat 1. Krzyżak Aleksandra 3958 2232 
2. Nowak Kunegunda 2349 | 

Mandat 1. Majchrzak Marian 3948 1937 


2, Obrzut Jan 2561 


14) Okręg wyborczy Nr 14 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 14, / 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób obietych. spi- 


sami wyborców 3548 
b) oddanych kart do głosowania 2393 
c) głosów nieważnych ż 70 


d) głosów ważnych 2323 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Skrzypczak Ryszard 817 579 
2. Wajda Józef 865 


15) Okręg wyborczy Nr 15 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady Na- - 
rodowej w Pile obejmujący 2 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w RM 
wyborczym nr 15. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
nastepujace wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do s >. czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 5694 
b) oddanych kart do głosowania 4523 
c) głosów nieważnych 7 2 
d) głosów ważnych 4521 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Kopczyński Kazimierz 1227 1177 
2. Nowakowski Bernard 594 
3. Pawlaczyk Gertruda - 609 

Mandat 1. Lauk Aleksander. 1667 -1195 
2. Romel Maurycy 375 ; 
3, Sierszchulski Leszek © 382 


16)0kręg Ea Nr 16 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej w Pile obejmujący 3 mandaty» 
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Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 16, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych. 


spisami wyborców , 7242 
b) oddanych kart do głosowania 4684 
c) głosów nieważnych ; 1 
d) głosów ważnych 4683 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Bożek Zygmunt 1646 1263 
2. Pinas Ryszard - 41009 

Mandat 1. Kacprzak Andrzej 1370 1358 
2. Szydłowski Stefan 1403 

Mandat 1. Przybylski Jan - 1247 1548 
2, Wrzołek Józef 1467 


~ 


17) Okręg wyborczy Nr 17 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 2 mandaty» 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 17. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustala 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 4365 
b) oddanych kart do głosowania 2967 
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c) głosów nieważnych ; 4 
da) głosów ważnych 29 66 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: z 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bihun Tadeusz 801 646 
2. Niedźwiecki Kazimierz1094 

Mandat 1. Kosecki Stanisław 1613 681 > 
2. Nowak Władysław ROB 


18) Okręg wyborczy Nr 18 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 2 mandaty. | 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 18, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców _ 5802 
b) oddanych kart do głosowania 3680 
c) głosów niewaźnych i m” 
d) głosów ważnych 3680 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Brzeziński Tadeusz 2174 774 
2, Mak Kazimierz 2037 

Mandat 1. Ostenda Bolesław 897 816 
2. Rejmaniak Zenon ` 1603 . 


| 19) Okręg wyborczy Nr 19 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
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Narodowej w Pile obejmujący 2 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 19. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców, 6542 
b) oddanych kart do głosowania 4952 
c) głosów nieważnych ; i 107 
d) głosów ważnych 4845 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
| nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Horeczy Krzysztof 930 1276 
- 2. Jendrzejewski Stanisław 1306 
3. Kucharski Henryk 909 
Mandat 1. Musiał Roman 1272 1510 
2. Pastewski Jan 8337:*: 
3, Piechocka Barbara 874 
20) Okręg wyborczy Nr 20 dla wyboru radnych.Wojewódzkiej Rady 


Narodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 20, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 3814 
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b) oddanych kart do głosowania 2760 
c) głosów nieważnych 453 
d) głosów ważnych 2717 


21) 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1, Kreskowiak Andrzej 130 793 
"2. Szymborski Tadeusz 794 . j SE 


Okręg wyborczy Nr 21 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr el 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osóo uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 3903 - 
b) oddanych kart do głosowania 2743 
c) głosów nieważnych 2 
d) głosów ważnych | = 2744 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Pawlak Mieczysław. 721 599 . 


22) 


2. Ząbek Edward -,<1324 


Okręg wyborczy Nr 22 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej w Pile obejmujący 2 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborcżą w okręgu 
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wyborczym nr 22, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 6261 
b) oddanych kart do głosowania 4431 
c) głosów nieważnych | 1 
d) głosów ważnych 4430 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bobkowski Zbigniew 1338 879 
2. Sobkowiak Józef 1692 

Mandat 1. Kaczmarzyk Marian || 1946 818 
2. Szlenkier Jerzy 1003 


23) Okręg wyborczy Nr 23 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej w Pile obejmujący 4 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 

prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 

wyborczym nr 23, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnienych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 11.036. 
b) oddanych kart do głosowania 7.077 
c) głosów nieważnych . 4 
d) głosów ważnych | | 7.076 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
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Mandat 1. Barczak Roman 1552 2228 
2, Fajok Jacek 1179 
3, Kaźmierczak Hieronim 1205 
Mandat 1, Charchuta Władysław 1860 2254 
2. Gliwa Henryk 1001 
3. Nowak Zdzisław 1021 
Mandat 1. Herman=Marchewka Bogumiła 1050 2315 
2, Ługawiak Janusz 1296 
3. Tomczak Roman 1416 
Mandat 1. Jeran Bogdan 748 2248 
2, Krajniak Marek 1201 
3. Zygadło Piotr 1954 
24) Okręg wyborczy Nr 24 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 


Narodowej w Pile obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 24, | 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi=- 


sami wyborców 4575 

b) oddanych kart do głosowania 3498 
c) głosów nieważnych 2 
3496 


d) głosów ważnych 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Abram Hieronim 759 1279 
= 2. Kemnitz Kazimiera 300 
602 


35 Wandurski Andrzej 
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Mandat 1. Czapla Józef 692 1189 
2. Kruszyna Andrzej 652 
3. Lejba Henryk 405 
Okręg wyborczy Nr 25 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 


25) 


Narodowej w Pile obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 25, 


N; 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 15.248 

b) oddanych kart do głosowania. 8.733 
-c) głosów nieważnych | 119 
d) głosów ważnych ; : 8.619 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru: 


Mandat 1. Ciesiółka Mirosława 1,444 2891 


2. Danilewicz Józef — 1.746 
3. Urban Zbigniew : 1.692 

"Mandat 1. Czupak Wacław 2.119 2.944 
2. Klamerek Andrzej 1.398 
3, Oskierko Józef 1.309 

Mandat 1. Czyżyk Władysław - 1.1465 ' 2.922 

"2, Jąder Florian 1.181 ; 

3. Susek Jerzy 2.195 

Mandat 1. Durejko Ryszard 1.861 2.997 
2. Klocek Władysława 998 


3, Krzyżaniak Jerzy 1.881 
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Mandat 1. Hrynciów Danuta 1538 2888 


2. Mańczak Tadeusz 1798 
3. Zalewski Edmund 1569 


26 )Okręg wyborczy Nr 26 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 


Narodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych -komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


w okręgu wyborczym nr 26. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


27) 


spisami wyborców 3739 
b) oddanych kart do głosowania 2937 
c) głosów nieważnych > 
d) głosów ważnych > 2937 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Meslin Tadeusz 604 755 
2. Wesół Józef | | 1543 


Okręg wyborczy Nr 27 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową R KRD 

w okręgu wyborczym nr 27, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła. 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
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22 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 5473 
b) oddanych kart do głosowania 3669 
c) głosów nieważnych | 2 
d) głosów ważnych 3567 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
- f) liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Budzyński Ryszard 812 1396 
2. Piechocki Stefan 429 
3. Przewoźniak Stefan 796 
Mandat 1. Kazana Henryk 798 1415 
2. Mendyk Włodzimierz, SAA 
3, Piechocki Andrzej 664 
23) Okręg wyborczy - Nr 28 dla wyboru radnych RENE Rady 


Narodowej w Pile obejmujący 3 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 28, 

Tastępnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób upravnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców ` | 9176 
b) oddanych kart do głosowania 5359 
c) głosów nieważnych 4 
d) głosów ważnych 5855 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Borzdyński Sławomir 05 186% 2237 
2. Jurczenko Jadwiga 1097 
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3, Wielebski Stanisław 1084 
Mandat 1. Kowalski Czesław 981 © 2281 
2. Ławida Benedykt 619 
3. Waśko Piotr | 1296 
1989 
Mandat 1. Rębarz Romuald 1920 Y 
- 2. Sierszuła Jan 1326 


29) Okręg wyborczy Nr 29 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej w Pile obejmujący 4 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania ha okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 29. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 12.220 
b) oddanych kart do głosowania 8.108 
c) głosów nieważnych 5 
d) głosów ważnych 8.103 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bartol Leszek — - 3B02 23 2.689 
2. Kieryk Piotr 1.002 

Mandat 1. Brust Bronisława AR ITET 2.649 
2, Ławniczak Piotr e 14923 

Mandat 1. Graś Stanisław 2.529 AA, 
2. Rębacz Zbigniew TERAS 

Mandat 1. Tomczak Wiesław 2. 51 2.610 


2. Żołądkowski Stanisław 1.507 
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30) Okręg wyborczy Nr 30 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prówadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 30, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do SOA 3 czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 4342 
b) oddanych kart do głosowania 3177 
c) głosów nieważnych 1 
d) głosów ważnych 3176 


e) ważnie o YCH SSE otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Borucki Karol 1069 620 
2. Ignasiak Ireneusz 929 | 

Mandat 1. Pęski Tomasz TAŻ 602 
2. Różniak Józef 1475 


341)0kręg wyborczy Nr 31 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji: wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 31. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do. głosowania, czyli osób objętych 

spisami wyborców 8687 

b) oddanych kart do głosowania 6492 
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c) głosów nieważnych i A 
d) głosów ważnych | ; 6492 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f£) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Chruszczyńska-Kielak Liliana | 
630 1786 
2. Kijowska Zofia 709 
3, Napierała Aleksander 2506 
Mandat 1. Jakóbek Jerzy 1597 1866 
2, Kowalski Roman 1218 
3, Senska Zbigniew ` 895 
Mandat 1, Mańczak Roman 1555 1889 
2. Staszewski Mirosław 1157 
3. Szeląg Marek 867 ŻĘ 
32) Okręg wyborczy Nr 32 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 


Narodowej 


w Pile obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania © 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 32, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 5403 
b) oddanych kart do głosowania 4021 
c) głosów nieważnych 1 
d) głosów ważnych 4020 


e) ważnie 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie. dokonały wyboru 
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"Mandat 1. Barabasz Alfons 798.05 1012 
2. Krużycki Eugeniusz 848 
3, Małachowski Beniamin 726 
Mandat 1. Dróbka Mieczysław 988 2 11054 
2. Ochyra Czesław 945 
3, Pyda Tadeusz 660 
33) Okręg wyborczy Nr 33 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Redy 
Narodowej w Pile obejmujący 2 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 33. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w pym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 
sami wyborców | , 4971 
b) oddanych kart do głosowania . 4255 
c) głosów nieważnych 
d) głosów ważnych 4253 
e) ważnie oddanych głosów otraa kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru ' 
Mandat 1. Olech Feliks 1128 | 1070 
2. Sokołowski Zygmunt 14123 
3. Wachowiak Zbigniew 520 £ 
Mandat 1. Wawrzyniak Czesław 961 859 
2, Wiśniowski Stanisław 2003 
54) Okręg wyborczy Nr 34 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 


Narodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
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wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 34, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objębych spi- 
sami wyborców 3301 
b) oddanych kart do głosowania 2685 
c) głosów nieważnych i RZ 
d) głosów ważnych ce 2673 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
i nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Maliszewska Anna ` 575 1097 
2. Szefer Andrzej 284 
3. Szejner Eugeniusz 701 
35) Okręg wyborczy Nr 35 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady Na- 


rodowej w Pile obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 35, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


ą) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców - 6726 
b) oddanych kart do głosowania 4475 
c) głosów nieważnych = ` 
d) głosów ważnych | 44475 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
-nie dokonały wyboru 
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Mandat 1. Grencel Henryk 1761 1262 
2. Rakowicz Ryszard 1036 

Mandat 1. Lasocki Aleksy 825 1559 
2, Nowak Zdzisław TO 
3, Polus Ireneusz 741 


Okręg wyborczy Nr 36 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


w okręgu wyborczym nr 36. 


37) 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców | 3886 
b) oddanych kart do głosowania 2946 
c) głosów nieważnych 14 
d) głosów ważnych 2932 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Jóźwiakowski Stanisław 845 698 
2, Kranc Tomasz 424 , 
3, Łożyński Edmund 586 


Okręg wyborczy Nr 37 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 


Narodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 37, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
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następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 4001 
b) oddanych kart do głosowania 2659 
c) głosów nieważnych 14 
d) głosów ważnych 2645 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
: nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Dymek Stefan 546 916 
2. Kielczyk PEM 588 . 
3. Wenz Adam 458 
38) Okręg wyborczy Nr 38 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 


Narodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 38. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


' następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców > 4243 
b) oddanych kart do głosowania 3328 
c) głosów nieważnych c= 
d) głosów ważnych 3328 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Krzyżaniak Jan 974 878 
2. Rajek Stanisław 51 + 
3, Romanów Zbigniew 690 
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39) Okręg wyborczy Nr 39 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 


40 


ka 


Narodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na SE CEA listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 39. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 3822 
b) oddanych kart do głosowania 2758 
c) głosów nieważnych 1 
d) głosów ważnych 2757 


e) ważnie oddanych se otrzymali kandydaci: 
£) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Gortat Stanisław "567 866 
2, Kucharski Zenon 827 
3, Tumalewicz Maria Zofia 478 


Okręg wyborczy Nr 40 dla wyboru radnych bikes Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 1 mandat, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 40. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja dstaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do Boso: czyli osób objętych 


spisami wyborców 4310 
b) oddanych kart do głosowania 2946 
c) głosów nieważnych 1 / 


d) głosów ważnych 2945 
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41) 


42) 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Gruszkiewicz Zbigniew 666 749 
2. Łączkowski Zygmunt 1387 


Okręg wyborczy Nr 41 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową >> wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 41e' 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 

sami wyborców 4204 
b) oddanych kart do głosowania 3031 
c) głosów nieważnych | 1 
d) głosów ważnych _' 3030 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Gauza Stanisław 1252 996 


2. Szylar Marek 645 


Okręg wyborczy Nr 42 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 2 mandaty, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 42, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
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następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 4526 
b) oddanych kart do głosowania 3077 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 3077 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Barska Irena 661 : 842 
2. Bejma Jan 1193 
Mandat 1. Gruszka Józef 937 912 


2. Kosmowski Stanisław 894 


43) Okręg wyborczy Nr 43 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej w Pile obejmujący 2 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 43, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 4562 
b) oddanych kart do głosowania 2789 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 2789 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1; Bonin Edmund 989 958 
2. Januszkiewicz Marek 763 
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44) 


Mandat 1. Czyżewski Leonard 483 1114 
2, Czyżykowski Mieczysław 708 
3. Szczanowicz Mieczysław " "420 


Okręg wyborczy Nr 44 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady Na= 
rodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 44, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do owa 1a; czyli osób objętych spisa- 


mi wyborców 2244 
b) oddanych kart do głosowania 1726 
c) głosów nieważnych A = 
d) głosów ważnych 1726 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Kocaj Kazimierz 483 2.583 
2. Stawiszyński Lucjan 254 
3. Wiśniewski Zygmunt 318 


-- k5)Okręg wyborczy Nr 45 dla "a radnych ansa Rady Na- 


rodowej w Pile obejmujący 3 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w „R 
wyborczym nr 45e 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
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a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 
sami wyborców 7992 
b) oddanych kart do głosowania 5500 
c) głosów nieważnych = 
a) głosów ważnych 5500 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Brodawka Tadeusz 1758 1091 
2. Wojtanek Henryk < 1743 
Mandat 1. Flanc Maria 1675 1087 
2. Juroszek Jan 1854 
Mandat 1. Mędrak Wiesław 1820 1136 
2. Raducki Kazimierz 1630 ~ 
46) Okręg wyborczy Nr 46 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 


Narodowej w Pile obejmujący 3 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 46, ź 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców ; 7256 
b) oddanych kart do głosowania 5670 
c) głosów nieważnych 364 
d) głosów ważnych 5306 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


“Mandat 1. Andrzejewski Florian 2702 1028 


2. Chałupka Witold 1042 
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47) 


Mandat 1. Brudz Danuta 2502 1105 
2. Smaruj Łucja 1156 


Mandat 1, Brzostowski Stanisław 2422 1090 
2. Łosiak Piotr 4343 


Okręg wyborczy Nr 47 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze” 


. prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 'w okręgu 


48) 


wyborczym nr 47» 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 
sami wyborców 2201 
b) oddanych kart do głosowania 1883. 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 1883 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Błoch Grzegorz 450 655 - 
2. Komasa Grzegorz 567 
3, Maćkowski Lesław 211 


Okręg wyborczy Nr 48 dla wyboru radnych Wojewódzkiej Rady . 
Narodowej w Pile obejmujący 1 mandat. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w > 


wyborczym nr 48, 
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49) 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


'a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 2879 
b) oddanych kart do głosowania 2267 
c) głosów nieważnych 1 
d) mal ważnych | | 2266 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Kasz Wiktor ' 1098 742 
2, Kowalski Marian 422 


Okręg wyborczy Nr 49 dIa wyboru radnych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 2 mandaty». 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do- 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


w okręgu wyborczym nr 49. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców | - 5726 

b) oddanych kart do głosowania 3976 
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c) głosów 
d) głosów 


e) ważnie 


Mandat 1 © 


= 


2 
Że 


Mandat 1. 
2. 
Że 


nieważnych 


ważnych 


3976 . 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Fąs Stanisław Kostka 
Januszewska Zofia 


Żydkiewicz Andrzej 


Klimas Jan 
Klóska Danuta 


Szaliłow Jan 


(-) podpisy członków 


Wojewódzkiej Komisji 
Wyborczej i 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


500 2140 


946 
390 


722 2172 
501 
581 


(pieczęć Wojewódzkiej 
Komisji Wyborczej) 


Nr 10,poz.83 
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2e Protokół z wyborów radnych wojewódzkiej rady narodowej wybie- 


ranych w okręgach wyborczych 


sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Wojewódzką Komisję 


Wyborczą w Pile w składzie: 


Przewodniczący 

Zastępca przewodniczącego 
Zastępca przewodniczącego 
Zastępca przewodniczącego 
Sekretarz 


Członkowie: 


1. 


2; 


Że 
he 


Do 


6. 
Te 


8, 


Dondajewski Zdzisław 
Dymek Czesław 

Jaster Paweł 
Grzeszczuk Bolesław 
Karaśkiewicz Waldemar 
Kosowicki Leon 

Kraska Mieczysław 
Matysiak Marianna 


Rutkowska=Krupka Mirosława 


No 


ska Zbigniew 


Rekowski Marian 
Karaniewicz Michał 
Urawski Edward 


9, 
10. 
11. 
12, 
13 
144, 
15. 


ks. Miller Bronisław 
Praczyk Marian 
Pudłowska Halina 
Tracki Mieczysław ` 
ppłk Walesiewicz Jan 
Wojciechowski Zdzisław 
Zyga Stanisław 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów, które odbyły się 
dnia 19 czerwca 1988 r. w okręgach wyborczych utworzonych dla 
wyboru Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile; 


a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323.442 


b) oddano kart do głosowania 219.389 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła 980 
d) liczba głosów ważnych wynosiła 218.409 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile następujący kandydaci otrzymali najwięcej 
ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


1. Dziembowski Włodzimierz 
2 


Okręg wyborczy nr 1 


Gołembecki Romuald 


Okręg wyborczy nr 2 


1. Pilawski Edmund 
2, Godawa Ewa 


Że 


Kubacki Jan 


39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO Nr 10,poz.83 
i 
3. Żywicka Irena 3. Kłos Janina. 
4, Jabłoński Zbigniew dkrek wyborcy na 40 
5, Kazecki Jan : 
1, Krawczyk Kazimierz 
Okręg wyborczy nr 3 í 
Okręg wyborczy nr 11 
1. Nowak. Dozena 1 moz Henryk 
2. Zieliński Andrzej ER : A 
2, Korniejewska Jadwiga 
3, Siatkowski Piotr 
3. Latos Jerzy 
Okręg wyborczy nr 4 4, Szatkowski Jan 
5, Wójcicki Tadeusz 
1. Ptaszyńska Ewa 
2, Czarnecki Stanisław Okręg wyborczy nr 12 
í Okręg wyborczy nr 5 de Bobek Zenon Aleksander 
| 2. Jankowiak Jerzy 
1. Forecka Anna 3. Lange Ryszard 
4, Wojtuń Zygmunt 
Okręg wyborczy nr 6 
"Okręg wyborczy nr 1.5 
1. Partyka Józef 
1. Marczewski Janusz 
Okręg wyborczy nr 7 2. Grajkowska Teresa 
; 3. Nowak Mirosława - 
1. Barciński Andrzej 4, Krzyżak Aleksandra 
J. Dolata Michał Okręg wyborczy nr 14 
2, Gontarczyk Andrzej 1 Wajda Józef 
3, Kitkowska Danuta n S 
4, Łukasik Roman Okręg wyborczy nr 15 
Okręg wyborczy nr 9 ’ 1e Kopczyński Kazimierz 
ań Gomczarko Emilia 2% Lauk Aleksander 
2, Świderski Antoni 
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Okręg wyborczy nr 16 
Bożek Zygmunt 
Kacprzak Andrzej 
Wrzołek Józef 

Okręg wyborczy nr 17 
Niedźwiecki Kazimierz - 
Kosecki Stanisław 

Okręg wyborczy nr 18 
Brzeziński Tadeusz 
Rejmaniak Zehon 

Okręg wyborczy nr 19 
Jendrzejewski Stanisław 
Musiał Roman 

Okręg wyborczy nr 20 
Kreskowiak Andrzej 


Okręg wyborczy nr 21 
Ząbek Edward . - 


Okręg wyborczy nr 22 


Sobkowiak Józef 
Kaczmarzyk Marian 


Okręg wyborczy nr 23 
Barczak Roman / ; 
Charchuta Władysław 


Tomczak Roman 
Zygadło Piotr 


Okręg wyborczy nr 24 
Abram Hieronim 


2. Czapla Józef 
Okręg wyborczy nr 25 


1. Danilewicz Józef 
2, Czupak Wacław 

3, Susek Jerzy 

L, Krzyżaniak Jerzy 
5. Mańczak Tadeusz 


Okręg wyborczy nr 26 
1. Wesół Józef 


Okręg wyborczy nr 27 


1. Budzyński Ryszard 


Okręg wyborczy nr 28 


1. Jurczenko Jadwiga 
2, Waśko Piotr 
3. Rębarz Romuald 


Okręg wyborczy nr 29 


1. Bartol Leszek 
2, Brust Bronisława 
3, Graś Stanisław 
4, Tomczak Wiesław 


Okręg wyborczy nr 30 


1. Borucki Karol 
2, Różniak Józef 


Okręg wyborczy nr 31 
1. Napierała Aleksander 


` 2, Jakóbek Jerzy 


3, Mańczak Roman 


RH 
w: ja 
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Okręg wyborczy nr 32 Okręg wyborczy nr 42 
1. Krużycki Eugeniusz Bejma Jan 


2, 


Ochyra Czesław 
Okręg wyborczy nr 33 


4. Olech Feliks 


2. 


Je 


Wiśniowski Stanisław 
Okręg wyborczy nr 34 

Szejner Eugeniusz 
Okręg wyborczy nr 35 


Grencel Henryk 
Lasocki Aleksy - 


Okręg wyborczy nr 36 
Jóźwiakowski Stanisław 


| Okręg wyborczy nr 37 


Gruszka Józef 
Okręg wyborczy nr 43 


Bonin Edmind 
Czyżykowski Mieczysław 


Okręg wyborczy nr 44 
Kocaj Kazimierz 
Okręg wyborczy nr 45 


Brodawka Tadeusz 
Juroszek Jan 
Mędrak Wiesław 


Okręg wyborczy nr 46 


Andrzejewski Florian 


2, Brudz Danuta 
PR RA 3, Brzostowski Stanisław 
> Okręg wyborczy nr 38 - Okręg wyborczy nr 47 
1. Krzyżaniak Jan 43 Komasa Grzegorz 
Okręg wyborczy nr 39 Okręg wyborczy nr 48 
1. Kucharski Zenon 1e Kasz Wiktor i 
Okręg wyborczy nr 40 Okręg wyborczy nr 49- 
1. Łączkowski Zygmunt 1. Januszewska Zofia g 
Okręg wyborczy nr 41 s Klimas 
le Gauza Stanisław 


(pieczęć Wojewódzkiej 


(-) podpisy członków Wojewódzkiej 
Komisji Wyborczej) 


Komisji Wyborczej 
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3. Protokół głosowania na radnych wybieranych z listy wojewódz= 
kiej do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Wojewodzią Pmisję 


Wyborczą w składzie: 


Przewodniczący 


Zastępca przewodniczącego 
Zastępca przewodniczącego 
Zastępca przewodniczącego 


Sekretarz 


Członkowie: 


Ja Dondajewski. Zdzisław 


2. Dymek Czesław 
3, Grzeszczuk Bolesław 
4, Jaster Paweł 


5, Karaśkiewicz Waldemar 


6. Kosowicki Leon 
7. Kraska Mieczysław 
8. Matysiak Marianna 


Komisja po stwierdzeniu, iż otrzymała protokoły głosowania na 
kandydatów z listy wojewódzkiej od wszystkich obwodowych komi= 


Rutkowska=Krupka Mirosława 
Noska Zbigniew x 
Rekowski Marian 
Karaniewicz Michał 

Urawski Edward 


9 


ż 10 
AR 


12, 
15. 
Ihe 
15, 


ks. Miller Bronisław 
Praczyk Marian 
Pudłowska Halina 
Tracki Mieczysław 

ppłk Walesiewicz Jan 
Wojciechowski Zdzisław 
Zyga Stanisław 


sji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania 


w województwie: 


a) osób uprawnionych do AG czyli osób objętych spźsagij 


wyborców 


b) oddanych kart do głosowania 


c) głosów nieważnych 
d) głosów ważnych 


323.442 
219.848 
751 
219.097 


e) ważnie oddanych głosów al poszczególni kandydaci: 


1. Andrzejak Edward 

2, Borczykowski Henryk 
3, Diwyk Jerzy 

Kulupa Feliks 


= 
e 


176.784 
175.853 
171.768 
173.228 


| 


dzia ES O KT ZOE 


13 
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Łoś Wiesław 
Stachowiak Januariusz 
Stachowic z- Gwidon 
Stróżyński Jacek 
Tereba Mieczysław 
Wądołowski Grzegorz 
Witkowska Krystyna 
Wrzesiński Marian 


podpisy członków 
Wojewódzkiej Komisji 
Wyborczej 


171.976 
176.513 
174.439 
174.782 
171.640 
173.830 
176.191 
174.986 


( pieczęć Wojewódzkiej 
Komisji Wyborczej) 


4, Protokół z wyborów radnych wojewódzkiej rady narodowej wybie- - 


ranych z listy wojewódzkiej 


sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Wojewódzką Komisję 


"Wyborczą w Pile w składzie: 


rz 


ewodniczący 


Zastępca przewodniczącego 

Zastępca przewodniczącego 
,' Zastępca przewodniczącego 

Sekretarz 


Członkowie: 


1, 
2, 


Dondajewski Zdzisław 
Dymek Czesław 
Grzeszczuk Bolesław 
Jaster Paweł | 


Karaśkiewicz Waldemar 


Kosowicki Leon 
Kraska Mieczysław 
Matysiak Marianna 


Rutkowska=Krupka Mirosława 
Noska Zbigniew 

Rekowski Marian 
Karaniewicz Michał 

Urawski Edward 


> 


9, ks, Miller Bronisław 
10. Praczyk Marian 
11. Pudłowska Halina 


"12, Tracki Mieczysław 


13. ppłk Walesiewicz Jan 
14, Wojciechowski Zdzisław ' 
15. Zyga Stanisław 


Komisja wyborcza ustaliła następujące wyniki wyborów, które 
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odbyły się dnia 19 czerwca 1988 r., do Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej w Pile z listy wojewódzkiej obejmującej 12 mandatów; 


a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323.442 


b) oddano kart do głosowania 219.848 i 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła E A 


d) liczba głosów ważnych wynosiła 219.097 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Pile następujący kandydaci otrzymali więcej _ 

"niż połowę ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 
1, Andrzejak Edward 


2, Borczykowski Henryk 


3, Diwyk Jerzy 

lto kaum Feliks 

5, Łoś Wiesław 

6. Stachowiak Januariusz 
7. Stachowicz Gwidon | 
8. Stróżyński Jacek 

9, Tereba Mieczysław 


10. Wądołowski Grzegorz 


ET ES "WOS. 2 PETR ZJ, AZ ANON MED JO”. WACC. a aaa a iaa, 


11. Witkowska Krystyna 


12, Wrzesiński Marian 


(=) podpisy członków A ( pieczęć Wojewódzkiej 
Wojewódzkiej Komisji Komisji Wyborczej) p 


Wyborczej 
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S=2 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z-wyborów do Miejskiej 
Rady Narodowej w Chodzieży, 


"4. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Miejską Komisję 
Wyborczą w Chodzieży w składzie: 


Przewodniczący -  Bednarczuk Tadeusz 
Zastępca Przewodniczącego . - Karwowski Bolesław 
Zastępca Przewodniczącego - Jęsiek Teresa 
Sekretarz = Gramowski Hipolit 
Członkowie: 
1. Ostański Witold 
2, Chabera Janina 
3, Haince Roman 

~ 4e Laskowski Grzegorz 
5. Nalepa Zygmunt 
6e Otto Alfred 
7. Strzelecka Bernadeta 
8. Szabelska Jadwiga 
1) Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 


dowej w Chodzieży obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze” 
prowadzenia głosowania na aż, listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 1. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) 


osób uprawnionych do gtosowanta; czyli objętych spisami 


wyborców 548 
oddanych kart do głosowania 392 
„głosów nieważnych 3 


głosów ważnych p AE: 389 


(OA) 
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~ e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


2) 


Mandat 1. 


Baszyński Roman 


2,-Prus Piotr 


Że 


Mandat 1 Ó 
2e 
Że 


Mandat 1. 


Mandat o PES 


S-olarczyk Jerzy 


Maciołek Margita 


Matraszek Anna `^ 
Winkler Anna 


Drews Tadeusz. 
 Szudrowicz Konrad 


Zachariasz Marek 


Bukowska Wiesława 
Jastrzębski Romuald 
Wlekliński Stanisław 


Maciołek Eugeniusz 
Migdalczyk Zdzisław 
Sawicki Czesław 


121 


146 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


114 


124 


121 


124 


121 


Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro= 
dowej w Chodzieży obejmujący 5 


mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 


wyborczym nr 2. 


Następnie, na podstawie tych RR Kas ustaliła nastę= 


"prowadzenia głosowania na Sczowa listę wyborczą w A 


pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, 8 objętych spisami 


> wyborców 
b) oddanych kart do głosowania 


xy 


c) głosów nieważnych 
d) głosów ważnych 


4 


1.5450. 
1.147 


1. 147 
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e) ważńie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
. nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Broniarczyk Teresa 301 354 


2, Pietras Czesław 269 
3, Wleczyk Władysław 159 

Mandat 1, Czekalski Jerzy 235 343 
2, Hemerling Alfons 275 


3, Purczyński Grzegorz 203 


Mandat 1. Kołodziejczyk Jolanta 241 335 
2, Kujawa Anna 251 
3, Majek Alicja 200 

Mandat 1. Łuczak Krystyna 311 345 
2. Nowicka Łucja 178 


3, Pisarek Małgorzata 206 


Mandat 1. Kasior Leszek 285 335 


2, Pachowicz Tadeusz 204 


3. Robowski Henryk 223 


3) Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 
dowej w Chodzieży obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od ` 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w SWAN: 
wyborczym nr 3% 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła A 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania; ozy objętych spisami 


wyborców 1.489 
b) oddanych kart do głosowania 41.096 
c) głosów nieważnych 5 


d) głosów ważnych 18091 


N 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat 1 O 


Mandat 1, 


Mandat 1, 


Mandat 1, 


Mandat ZEŃ 


Kędziora Maria 
Muzyka Wiesława 
Radtke Ewa 


Barwicka Barbara 
Szulc Teresa 


Żukowska-Naglik Krystyna 


Boguszyński Zenon 
Kurowski Gerard 
Nowak Krzysztof 


Górski Tomasz 
Lewandowski Waldemar 
Piotrowski Jerzy 


Lorkowski Ireneusz 
Nowastowska Lidia 
Ornoch Stefan 


253 
137 
218 


262 


176 
228 


201 
256 
208 


213 


166 


279 


138 


198 


367 


f) liczba osób, które 
nie dokonały 
wyboru 


483 


425 


426 


433 


388 


4) Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodo- 


wej w Chodzieży obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia a 3% na okręgową listę wyborczą w okregu 
wyborczym nr 4, 


 Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 


pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisami 


wyborców 
b) oddanych 


kart do głosowania 


c) głosów nieważnych 
da) głosów ważnych 


1.632 
1.248 


1.248 


i 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
-nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Dobrzyński Waldemar 304 334 
2. Dominiak Ryszard 252 
3. Strumnik Zdzisław 244 

Mandat 1a Słowiński Henryk 440 341 
2, Wieczorek Franciszek 155 
3, Wojtas Wacław 244 

Mandat 1. Majewski Bogdan 265 341. 
2, Ruciński Jan ` 350 
3, Sęk Kazimierz 224] GM 

Mandat 1, Kostecki Alfred 265 - 350 
2, Stempin Ignacy 206 
3, Szwarc Marian 283 

Mandat 1. Kujawa Aurelia 373 , 339 
2, Szychta Aleksandra 140 
3. Wysocka Bożena 261 


Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodo= 
wej w Chodzieży obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową 0 wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5» 


Następnie,na podstawie tych protokołów. Komisja ustami. nastę- 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisami 


wyborców 1.010 
b) oddanych kart do głosowania 706 
c) głosów nieważnych us | > 


d) głosów ważnych 706 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1, Jeśko Tadeusz Wa 2 217 
2, Kaczmarek Stanisław 109 
3, Radke Ryszard 106 
Mandat 1. Ćyrulik Andrzej 132 ` 220 
2, Grząbka Mieczysław 134 
3, Kaczmarek Sylwester 124 
Mandat 1. Basałygo Zofia 104 2223 
'2, Hołubowska Elżbieta 99 
3, Pokutyńska Barbara . 180 
Mandat le Kaźmierski Alojzy 199 s 235 
2, Machniak Ryszard 119 
3, Urban Sławomir 61 
. Mandat 1, Kobylska Teresa 146 221 
2. Suder Danuta 92 
3, Trzebna Mirosława 160 
6) Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 


dowej w Chodzieży obejmujący 5 mandatówe 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową 2: wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 6» 


Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: | 


a) osób uprawnionych do AŚ czyli objętych spisami 
wyborców | 1.693 

b) oddanych kart do głosowania 1.236 

c) głosów nieważnych | 

d) głosów ważnych 1.236 


ię 


a 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Piątkowski Henryk 448 319 
`  2ə Sarnecki Edmund 169 
3, Wojtasiak Andrzej 171 
Mandat 1. Grewling Roman 336 335 
2. Jaremko Bronisława 233 
3, Marciniak Kazimierz 194 
Mandat 1. Balicki Zbigniew 361 322 
2, Lewandowski Henryk 221 
3, Mendlikowski Zygmunt 7 149 
Mandat 1, Michor Henryk — 440 272 
2, Wyka Roman 386 
„Mandat 1, Cieślik Mieczysław 292 269 
2, Fredrych Zygmunt | 534 


` 


Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodowej 
w Chodzieży obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszys- 
tkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadze= 
nia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 

nr Tis 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła następu= 
jące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisami 


wyborców 1.919 
b) oddanych kart do głosowania  . 1.458 
c) głosów nieważnych 2 


d) głosów ważnych 1.456. 
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DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO Nr 10,poz.83 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


` f£) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


' Mandat 1, Biszof Piotr 363 396 
2, Skibiński Andrzej 536 
3, Żołnierek Krzysztof 161 

Mandat 1. Patalas Agnieszka ` 204 41 
2, Radtke Emilia 320 
3. Zydorczak Teresa 491 

Mandat 1. Działoszyński Witold 486 44,4 
2, Paech Katarzyna 264 
3. Szwarc Barbara o 205 

Mandat 1. Gierlikowski Mieczysław 376 441 
2, Łukaszczyk Jerzy 256 
3, Wypyszyński Tadeusz 383 

Mandat 1. Małecki Edmund 583 420 
i 2, Szrama Henryk 188 
3, Wierzbicki Michał 265 


Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 
dowej w Chodzieży obejmujący 5 mandatów, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania do 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 8» 


Następnie,na podstawie tych protokołów.Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1.075 
b) oddanych kart do głosowania 734 
c) głosów nieważnych | 1 


d) głosów ważnych 733 
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CC ZYCZE W W A, 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Gajdziński Antoni 149 | 2 300 


2, Matusiak Marianna 275 : 
Mandat 1. Michalski Jerzy 87 343 
' 2, Pisarek Józef Sz 219 
3, Walicki Mieczysław 84 
Mandat 1. Błachowicz Czesław 134 345 
2, Matz Kazimierz 141 
3, Nojszewski Henryk 115 
Mandat 1, Dzido Tadeusz 302 Bd 
2, Mazurek Stanisław 119 
Mandat 1. Drużga Mieczysław 91 339 
2, Wasilewski Jerzy 131 
3, Zimniak Aleksander I2 


Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro= 
dowej w Chodzieży obejmujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 9e i 

Następnie.na podstawie tych protokołów. Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1.808 
b) oddanych kart do głosowania 1.316 
` c) głosów nieważnych s 26 


 d) głosów ważnych 1.290 
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54. 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f£) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Matwiejczuk Aleksander 237 136 
2. Mąka Helena 342 
3, Przychodzeń Henryk 139 
Manat 1, Janiszewski Jerzy 318 80 
2. Nerkowski Wojciech 218 
3, Spitulski Zbigniew 183 
Mandat 1. Kutnik Jerzy Sooo ao iok 
; 2. Romiński Kazimierz 285 
3, Ryszczyński Bogdan 168 
Mandat 1. Baranowski Jerzy 260 106 
2, Kamiński Edward 258 
3. Sikorski Bogdan 196 
Mandat 1, Bidziński Jerzy 329 324 
2, Hulida Ryszard ZA 
3, Makowski Tadeusz 217 
10) Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 


dowej w Chodzieży obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły onie od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 10, 

Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisami 


wyborców 733 
b) oddanych kart do głosowania | 544 
c) głosów Śżnych A 5 


„,d) głosów ważnych S44 


29 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 


Mandat 


Mandat 1 Ó 


Mandat 1. 


Mandat 


Mandat 1» 
2 
3 


Brzezoń Tadeusz 
Krystkowiak Donata 


Konieczna Janina 
Kowalik Anna 
Smaruj Małgorzata - 


Kwiatkowski Roman 
Leda Mirosław 
Smogulecki Stefan 


Mroczkowska Barbara 
Swosińska Irena 
Wekwert Janina 


Figlewski Piotr 
Kaczmarczyk Henryk 
Kamiński Zbigniew 


(-) podpisy członków 


Miejskiej Komisji Wyborczej 


202 
139 


138 


100 


76 


121 
85 
105 


97. 
105 
112 


83 
105 


4118 


nie dokonały wyboru 


174 
200 
= 
215 
208 


(pieczęć Miejskiej 


Komisji Wybor= 
czej 


Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podsta= 
wowego sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Miejską 
Komisję Wyborczą w Chodzieży w składzie: 


Przewodniczący 
Zastępca Przewodniczącego 
Zastępca Przewodniczącego 


Sekretarz 


Członkowie: 
Ostański Witold 
Chabera Janina 


1. 
2, 


Bednarczuk Tadeusz 
Karwowski Bolesław 
Jęsiek Teresa 
Gramowski Hipolit 
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3, Haince Roman 

4, Laskowski Grzegorz 
5. Nalepa Zygmunt 

6. Otto Alfred 

7. Strzelecka Bernadeta 
8. Szabelska Jadwiga 


‘Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Miejskiej Rady 
Narodowej w Chodzieży, które odbyły się dnia 19 czerwca 1988r. : 


a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13.452 


b) oddano kart do głosowania ś5:'9,877 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła - 37 
d) liczba głosów ważnych wynosiła 9.840 


Komisja wyborcza stwierdziła, że w wyborach do Miejskiej Rady 
Narodowej w Chodzieży następujący kandydaci otrzymali najwię- 
cej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 Okręg wyborczy nr + 
1. Solarczyk Jerzy 1, Dobrzyński Waldemar 
2. Winkler Anna | 2. Słowiński Henryk 
3, Drews Tadeusz 3, Ruciński Jan 
4, Wlekliński Stanisław 4, Szwarc Marian 
5. Sawicki Czesław 5. Kujawa Aurelia 
Okręg wyborczy nr 2 Okręg wyborczy nr 5 
1. Broniarczyk Teresa 1. Jeśko Tadeusz 
2. Hemerling Alfons 2. Grząbka Mieczysław 
3. Kujawa Anna 5 3, Pokutyńska Barbara 
4. Łuczak Krystyna 4. Kaźmierski Alojzy 
5, Kasior Leszek 5. Trzebna Mirosława ' 
Okręg wyborczy nr 3 Okręg wyborczy nr 6 
1. Kędziora Maria 1. Piątkowski Henryk 


2. Barwicka Barbara Że Grewling Roman 


57 
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Że 
b, 
Że 


Kurowski -Gerard 
Piotrowski Jerzy 
Ornoch Stefan 


Okręg wyborczy nr 7 


Skibiński Andrzej 
Zydorczak Teresa 
Działoszyński Witold 
Wypyszyński Tadeusz 


"Małecki Edmund 


Okręg wyborczy nr 9 


Mąka Helena 
Janiszewski Jerzy 
Romiński Kazimierz 
Baranowski Jerzy 
Bidziński Jerzy 


podpisy członków 
Miejskiej Komisji 
Wyborczej 


Że 
ho 


5; 


Balicki Zbigniew 
Michor Henryk 
Fredrych Zygmunt 


Okręg wyborczy nr 8 


Matusiak Marianna 
Pisarek Józef 

Matz Kazimierz 
Dzido Tadeusz 
Zimniak Aleksander 


Okręg wyborczy nr 10 


Brzezoń Tadeusz 
Konieczna Janina 


Kwiatkowski Roman 
Wekwert Janina 
Kamiński Zbigniew 


l 


(pieczęć Miejskiej Komisji 
Wyborczej ) 
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$3 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Miejskiej 
Rady Narodowej w Czarnkowie, 

1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzony 
dnia 20 czerwca 1988 r. przez Miejską Komisję Wyborczą 
w Czarnkowie w składzie: _ 


Przewodniczący Wojciechowski Sławomir 7 
Zastępca przewodniczącego Krzyżanowski Tadeusz 
Zastępca przewodniczącego Siuda Jerzy 

Zastępca przewodniczącego Zieliński Hieronim 
Sekretarz Wojciechowska Teresa 
Członkowie? 

1. Tabaczyńska Irena 

2, Benrot Bronisław 

3, Izydor Kornelia 

Ł, Stoińska Barbara 

5, Kaźmierczak Halina 

6. Gadzińska Maria 

7. Grudzińska Elżbieta 

8, Napruszewska Ewa 

9, Gurda Halina. 


1/ Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Czarnkowie obejmujący 4 mandaty, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 

przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 

wyborczym nr 1, 

Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


^ a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 501 
b/ oddanych kart do głosowania 340 
c/ głosów nieważnych z 


d/ głosów ważnych 340 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: | 
3 f/ liczba osób, 


które nie 

dokonatry wyboru 
Mandat 1. Szmyt Konrad 156 31 

2, Ti1 Jan > 94 
Mandat 1. Kicińska Ewa 83 31 

2. Malujda Karol 166 
Mandat 1. Andrzejewska Bogusława 86. 15 

2. Banasiak Ewa 148 
Mandat 1. Kasprzak Barbara TOn 33 

2, Wylegała Zbigniew 68 


2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Czarnkowie obejmujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszystkich 
obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głoso= 


wania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 2, 
Następnie ,na podstawie tych prketokołów, Komisja ustaliła następujące 


wyniki głosowania w tym okręgu? 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 1.196 
b/ oddanych kart do głosowania | 802 
c/ głosów nieważnych z= - 
d/ głosów ważnych 802 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1, Bugaj Jacek 295 103 
2, Chmielnik Bronisław 321 | 
Mandat 1, Grencel Grażyna 338 92 


2, Just Zofia . 276 


60 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO NR 10,poz.83 


Mandat 1, Kantor Janina 314 93 
2, Łoś Jan 301 

Mandat 1. Naderza Krystyna. 347 89 
2, Pawlak Teresa 273 

Mandat 1. Konieczna Barbara 336 86 
2, Stańczak Elwira 282 


3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Czarnkowie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszystkich 
obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głoso- 
wania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 3, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła następujące - 
"wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


_. objętych spisami wyborców 1.060 
-b/ oddanych kart do głosowania 701 
c/ głosów nieważnych s wod A 
d/ głosów ważnych 699 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
. dokonały wyboru 


z 


Mandat 1. Geremek Aleksander 345 165 

2, Wolski Franciszek 167 

Mandat 1. Górski Henryk es 291 0185 
2, Pożoga Witold 184 

Mandat 1. Jędraszczak Janusz 213 183 
2, Odrobna Elżbieta 269 

Mandat 1. Mazur Zenon 271 ZOZ + 191 


2, Paul Maria Jolanta © 206 
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Mandat 1, Albin Danuta 215 | 197 
2. Błoch Krystyna 257 


4/ Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Czarnkowie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszystkich 
obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głoso- 
wania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 4, 

| Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła następujące 
wyniki głosowania w tym okręgu: 


af osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 928 
b/ oddanych kart do krozoweńis 577 
c/ głosów nieważnych ; 5 
d/ głosów ważnych 577 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ liczba osób, 


które nie 
dokonały wyboru 
Mandat 1, Gieremek Roman 197 156 
'2, Kukawka Jan 195 
Mandat 1. Rosada Józef . 185 ; 472 
2, Wiśniewski Andrzej 182 
Mandat 1. Czarnecki Stanisław 203 | 171 
2, Grzebyta Krystyna 169 
Mandat 1, Bonk Dorota i 232 162 
2. Szeląg Henryk ; UT 
Mandat 1. Busse Leonard 201 159 
2, Filip Czesława "481 


5/ Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Czarnkowie obejmujący 5 mandatów. 
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Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszystkich 

obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowa- 

nia na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 5, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła następujące 


wyniki głosowania w tym okręgu: ż 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 
wyborców | „ 884 
b/ oddanych kart do głosowania 556 
'e/ głosów nieważnych | - 
d/ głosów ważnych | 556 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ liczba osób, 


które nie 
> dokonały wyboru 
Mandat 1. Hasulak Krystyna 172 3 171 
2. Śrama Zdzisław 203 
Mandat 1. Barnaś Marian . 229 181 
~ 2., Hundt Zbigniew 136 
Mandat 1, Burdajewicz Ryszard ` 185 187 
2. Michalak Hieronim 174 
Mandat 1, Czajkowski Janusz 182 194 
o 2, Drozdowicz Elżbieta : 170 
Mandat 1, Kaźmierowska Małgorzata 166 188 
2, Rogaczewska Ewa 192 , 


6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
>. Narodowej w Czarnkowie obejmujący 3 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszystkich 
obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowa- 


nia na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 6. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła następujące 


wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób parewot onych do głosowania, czyli osób objętych spisami 
wyborców 5417 
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i 


b/ oddanych kart do głosowania 313 


c/ głosów nieważnych AA = 
d/ głosów ważnych N=434 7 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
£/ liczba osób, 


które nie 
dokonały wyboru 
Mandat 1. Kubicki Antoni 101 88 
2. Sitek Stanisław 124 
Mandat 1, Rutkowska Teresa 140 22408 
2. Ziegler Elżbieta 65 
Mandat 1, Fertykowska Bogumiła 72 108 
2. Kurkiewicz Marian 133 


7/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Czarnkowie obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszystkich. 
obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowa- 
nia na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 7, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła następujące 
wyniki głosowania w tym okręgu? 


a/ osób uprawnionych do' głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców 625 
-b/ oddanych kart do głosowania 354 
c/ głosów nieważnych =- 
d/ głosów ważnych Aa ; 354 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
; dokonały wyboru 


Mandat 1. Bryske Jerzy 136 123 
2, Walkowiak Zbigniew - 95 


Mandat 1. Grześ Feliks et 128 
2, Michałkiewicz Kazimierz 139 
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Mandat 1. Kicza Edward 89 126 
2. Wieczorek Władysław 439 

Mandat 1. Kryjewski Jan 121 SENN. 
2. Michalak Andrzej 106 


8/ Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
. Narodowej w Czarnkowie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszystkich 


obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowa- 


nia na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 8. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła następujące 


wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców 1.443 
b/ oddanych kart do głosowania 2 : 973 

- c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych 973 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1, Dudek Zbigniew 358 182 

2. Jęśko Ryszard 329 
| Mandat 1. Strugała Franciszek 379 199 ` 

' 2, Sznek Sabina 215 

Mandat 1. Kubiak Stanisław 371 190 
2. Tadla Andrzej ' 280 

Mandat 1. Czeguś Krzysztof 231 190 
"2, Wachofńiska Wanda 427 

Mandat 1, Ożegowski Przemysław 449 196 


2, Rutnicka Regina 231 


9/ Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
NE CJK Czarnkowie obejmujący 4 mandaty, s 
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Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszystkich 

obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowa- 

-nia na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 9, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła następujące 


wyniki głosowania w tym okręgu? 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców 585 
b/ oddanych kart do głosowania "382 
c/ głosów nieważnych 7 2 - 
d/ głosów ważnych - 382 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


- f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1. Halicki Łucjan 145 79 
2, Koźma Zofia 1130 
Mandat 1. Kociemba Henryk 152 80 
2. Traczyk Adam 108 
"Mandat 1. Siekierski Kazimierz 166 ; 83 
2. Zając Wojciech E NA 
Mandat 1, Modławska Małgorzata 152 7 85 
2. Sołtysiak Małgorzata 98 
(-) podpisy członków ; (pieczęć Miejskiej 
Miejskiej Komisji | Komisji Wyborczej) 


Wyborczej 


OD 
D 
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2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Miejską Komisję 
Wyborczą w składzie: 


Przewodniczący a 


Zastępca przewodniczącego 


Zastępca przewodniczącego 
Zastępca przewodniczącego 
Sekretarz 

Członkowie: 


J: 
2, 
3 
4. 
5: 
6. 
T 
8. 
9, 


Tabaczyńska Irena 
Benrot Bronisław 
Izydor Kornelia 
Stoińska Barbara 
Kaźmierczak Halina 
Gadzińska Maria 
Napruszewska Ewa 
Gurda Halina 
Grudzińska Elżbieta 


Wojciechowski Sławomir 
Krzyżanowski Tadeusz 
Siuda Jerzy 

Zieliński Hieronim 
Wojciechowska Teresa 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Miejskiej Komisji 


Narodowej w Czarnkowie,które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 r.: 


a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła TE 
b/ oddano kart do głosowania 4,998 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła 2 
a/ liczba głosów ważnych wynosiła 1,996 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Miejskiej Rady 
Narodowej w Czarnkowie następujący kandydaci otrzymali 
najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


1, 
2, 
3. 
be 


Okręg wyborczy nr 1 


Szmyt Konrad 
Malujda Karol 
Banasiak Ewa 
Kasprzak Barbara 


Okręg wyborczy nr 5 


1. Sitek Stanisław. 
2. Rutkowska Teresa 
3, Kurkiewicz Marian 
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Okręg wyborczy nr 2 


Okręg wyborczy nr 7 


4. Chmielnik Bronisław T Bryske Jerzy 

2, Grencel Grażyna 2. Michałkiewicz Kazimierz 
3, Kantor Janina 3, Wieczorek Władysław 

4, Naderza Krystyna 4, Kryjewski Jan 


5. 


Konieczna Barbara 


Okręg wyborczy nr 3 


Okręg wyborczy nr 8. 


1. Geremek Aleksander 1. Dudek Zbigniew 

2. Górski Henryk 2. Strugała Franciszek 
3, Odrobna Elżbieta 3, Kubiak Stanisław 

4h, Mazur Zenon 4. Wachońska Wanda 

5, Błoch Krystyna 5, Ożegowski Przemysław 


Okręg wyborczy nr 4 


Okręg wyborczy nr 9 


1. Gieremek Roman 1. Halicki Łucjan 

2, Rosada Józef 2. Kociemba Henryk 

3, Czarnecki Stanisław 3, Siekierski Kazimierz 
4., Bonk Dorota 4h, Mławska Małgorzata 


5o 


1. 
2. 
3 
i 
5. 


Busse Leonard 


Okręg wyborczy nr 5 


Śrama Zdzisław 
Barnaś Marian 


Burdajewicz Ryszard 


Czajkowski Janusz 
Rogaczewska Ewa 


/ 


NR 10,poz,83 


(pieczęć Miejskiej 


(-) podpisy członków 
Komisji Wyborczej) 


Miejskiej Komisji 
Wyborczej 
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8 4, 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów radnych do 
Miejskiej Rady Narodowej w Pile, 


1. Protokół głosowania na ramie] ska a wyborczym sporządzony 
o 


dnia 20 czerwca 1988 r, przez nije Wyborczą w Pile w skła— 


dzie: 

Przewodniczący - Zasada Zbigniew 

Zastępca Przewodniczącego — Szuster Bolesław 
Sekretarz - Miłosz Krystyna 

Członkowie: 


1, Chłystun Bogumiła 

2, Kubicka—Marć Mariola 
3. Rogala Bogdan 

4, Lewandowska Teresa 
5, Kozłowska Bożena 

6, Kaźmierczak Jerzy , 
7. Wierciszewski Piotr 


8, Rosa Wirginia 

1/ Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 
dowej w Pile obejmujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze— 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 1, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następująca wyniki. głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do siosana, czyli osób objętych 


spisami wyborców 2.511 
b/ oddanych kast do głosowania 1.390 
c/ głosów nieważnych = Ą 


d/ głosów ważnych 3 E ES AO 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ Liczba osób; 


Mandat 1, Lewandowski Grzegorz 394 
2. Mucha Czesław 229 
3. Rozmus Janusz 199 
Mandat 1. Bochan Maria " 401 
2. Pamin Jerzy 186 
3, Pikulik Wacław 209 
Mandat 1, Piątek Waldemar 335 
2. Wyrwa-Krzyżańska Ewa 552 
Mandat 1, Szułczyński Marek 375 
2. Winkler Alicja 512 
Mandat 1, Jurczyk. Anna 532 
2,Omelańczuk Maria SA 329 


'które nie doko— 
nały wyboru 


527 


545 


465 


460 


484 


2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodowe j 


w Pile obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprom— 


wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor- 


czym nr 2, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę 


pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 
bf oddanych kart do głosowania 
c/ głosów nieważnych 


d/ głosów ważnych 


2.333 
1.334 
1 


1.333 


-e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
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f/ liczba osób, 
które nie do 
konały wyboru 


"Mandat 1.Lachur Eugeniusz 232 62 
2.Mikołajozalc Zenon 300 
3,Wądołowska Anna 460 

Mandat 1,Ciężarkiewicz Józef 307 71 
2.Kasprzyk Henryk 439 
.3,Stawikowski Krzysztof 325 

Mandat i1.Bejma Konrad kol 67 
2.Bober Mieczysław 276 
3.Luczak Grzegorz ; 446 


3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodo= 
" wej w Pile obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze— 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu. 
wyborczym nr 3, z 


Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła następu- 
jące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1.694 
b/ oddanych kart do głosowania 1,004 > 
c/ głosów nieważnych | = 
a/ głosów ważnych 1.004 


| e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ Liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1, Dudziak Julian 175 126 
: 2. Kalińska Grażyna 267 
3. Wicher Teresa 215 
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4/ 


Mandat 1. Nowak Stanisław. 252 129 
2, Semrau Brunon 97 
3. Styczeń Leszek - 306 
Mandat 1. Klejc Elżbieta 201 131 
j 2, Kowalska Gabriela 236 
3. Najdrowska Maria 210 
Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Natodo= 


waj w Pile obejmujący ! mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze— 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 4, i 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki grosowaaTa w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 3,524 
b/ oddanych kart do głosowania | +52 842 
c/ głosów nieważnych A | 2 
d/ Soson ważnych : ` 2,840 


'e/ ważnie oddanych głosów obożycadt pana | 


f/ liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Grabowski Ryszard 682 663 = 


2, Prochot Stanisław 464% 
3, Sumytkowski Tadeusz 552 
Mandat 1, Nowak Kazimiera 502 713 5 
2. Olejniczak Czesław 472 
3. Rybacka Teresa | 7145 
Mandat 1, Wasiluk Małgorzata 781 645 


2, Wojciechowska Elżbieta 892 
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Mandat 1, Domagalski Jerzy . ; 472 718 
2. Picher Dwa 735 


3. Wyrzykowska Maria 516 


5/ Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodo- 
wej w Pile obejmujący 2 mandaty, 


, Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprom 
'wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor- 


CZY TAD SS 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę 


pujące wyniki głosowania w tym oxręgu: 


t } 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisani wyborców 1.447 
b/ oddanych kart do głosowania l : 930 
c/ głosów nioważnych | 2 = 
d/ głosów ważnych 930 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Fabisiak Grażyna ` 319 198 

| 2. Slaski Janusz 207 | 
3. $lazyk Michał | 142 

Mandat 1. Dobrański Antoni 257 235178 
2% Kondo ja Tadeusz oce 245 
3. Żynda Wiesław | ; 149 


6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodo- 
wej w Pile obejmujący 3 mandaty, ; 


Komis ja stwierdziła, iż otrzymała, protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przapro= 
wadzenia głosowania na okresowa listę wyborczą w okręgu wybor— 


czyia nr 6, 
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Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła wyniki 
głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych 


spisami wyborców 3.601 
b/ oddanych kart do głosowania 3.148 
c/ głosów nieważnych 10 
d/ głosów ważnych 34138 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


©/ Liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Kosiński Tomasz 806 673 
2. Pałczyński Stanisław  ķ498 
3. Suczko Lech 778 
Mandat 1, Ditkowski Janusz - 72%. 730 
2. Dziuba Kazimierz 722 i 
3. Ferkaluk Karol : SDSS) 
Mandat 1, Boczkowska-Frączek Ewa 986 790 
2, Kowalski Andrzej 360 
"3. Majcher Barbara 625 


7/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodowej 


w Pile obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania Gd WSZySt= 

kich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadze= 

nia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
ND i 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła następu- 

jące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 

spisami wyborców 2.725 


` 


b/ oddanych kart do głosowania 1.609 


c/ głosów nieważnych : 1 
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d/ głosów ważnych ; 1.608 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


' Mandat 1. Kołodziejczyk Krzysztof 435 205 
' 2. Marcinowski Stefan 340 
3. Piaskowski Zdzisław 335 

Mandat 1, Łuczkowski Józef 368 217 
2. Szarejko Zbigniew 402 
3. Zieliński Benedykt 350 

Mandat 1. Baran Szczepan 696 164 
2, Godzisz Antoni 442 

Mandat 1, Mazur Danuta $ Eb ŁłĘD 202 
2. Radeberg Krzysztof 286 
3, Szaudel Zofia 379 

Mandat 1, Nejman Ewa 728 162 
2 Piecnora Bogumił 383. 


a Okręg wyborczy nr 8 dła wyboru RA Miejskie j Rady Narodowe j 
w Pile obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszystm. 
kich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadze-— 
nia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 

nr 8, 

Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do SOBA: osób objętych 


spisami wyborców 2,344 
b/ oddanynh kart do głosowania zaje 1.408 
c/ głosów nieważnych s E 
d/ głosów ważnych 1.108 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
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75 
£/ liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1, Boruta Tadeusz 284 359 
2, Strzeliński Zenon 201 
3. Wołoszyńska Sabina 456 
Mandat 1, Cegielski Janusz 358 503 
2, Chełminiak Zenon 252 
3. Chojka Marian 170 
Mandat 1, Duliban Ewa 392 384 
2, Kwiatkowski Roman 256 
3. Nowacici Bogdan 261 
Mandat 1, Gładysz Bogusław 280 | 351 
2. Jąnczukowicz Irencusz 225 
3. Kasior Teresa 14144 
9/ Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narode— 


wej w Pile obejmujący. 5 mandatów, 


Komisja stwisrdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszyst— 


kich komisji wyborczych właściwych do przeprowadzania głosowa 


nia na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 9, 


Następnie na podstawia tych protokołów, Komisja ustaliła nastę 


pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 4,524 
b/ oddanych kart do głosowania 3.055 
c/ głosów nieważnych ź 6 
d/ głosów ważnych ` 3.049 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat 1, 


2, 


3. 


f/ liczba osób, które 


nie dokónały wyboru 
Chojnacki Janusz 672 790 
Hudowicz Józef 446 
Pajor Mariola 834 
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76 
Mandat 1, Magiera Olgierd 635 808 
2. Stodolny Ryszard 653 
3. Szyperski Bogdam 618 
Mandat 1, Klusak Marian - 468 788 
2, Król Urszula 987 
3. Stołowski Henryk 526 
Mandat 1, Lewandowski Roman 771 841 
2. Szweda Antoni 447 
3. Szymański Kazimierz 648 
Mandat 1, Kieca Maria 1.099 794 
2, Nowakowski Dariusz 874 
10/ Okręg wyborczy nr 10 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodo- 


waj w Pile obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 10, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu:' 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 3,693 
b/ oddanych kart do głosowania 2.318 
e/ głosów nieważnych ` 4 
d/ głosów ważnych | 2.314 


>e7 ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wybo— 


ru 
Mandat 1. Kowalski Marian 430 641 


2. Kucharski Bronisław 336 
3, Mielewska Danuta 667 


4 
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Mandat 1. Idzikowska Gertruda 625 637 
2, Klorkowski Zenon 439 
3, Luc Zbigniew 401 
Mandat 1, Cerba Jerzy 319 665 
„ Horst Stefan 468 
„ Wojtkiewicz Krystyna 637 
Mandat 1, Dullek Kazimierz 619 571 
2, Kowalski Michał 866 j 
Mandat 1, Kostrzewa Wiesława 833 472 
2, Perczak Marian 660 


11/Okręg wyborczy nr 11 dla wyboru radnych Mie jskie j Rady Narodo- 


wej w Pile obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokeły głosowania od 


4 X 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym 


nr 11. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 


pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisa- 


mi wyborców 


b/ oddanych kart do głosowania 


c/ głosów 
d/ głosów 


e/ ważnie 


Mandat 1, 
2, 
3, 


Mandat 1. 
. 2, 


3. 


nieważnych 


ważnych 


3.087 


1.770 
4 
1.769 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Jurczyński Jan 
Koperski Stanisław 
Witt Marian 


Biel Kazimiera 
Dreczka Jan 


Gorzeński Roman 


f/liezba osób,które 


329 
329 
406 
450 
255 
364 


nie dokonały wyboru 
505 


486 
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Mandat 1. Birecki Antoni 535 452 
"2, Mrotek Jerzy 561 
Mandat 1, Chęcińska Jadwiga 641 : 439 
2. Kowalski Ludwik 49h 
Mandat 1. Kulczyński Bernard 470 448 
2. Lewicka Beata 638 : 


12/ Okręg iórcży nr 12 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 
dowej w Pile obe jmujący 3 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż etrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przem ' 
prowadzenia głosowania na a 3 listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 12, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowamia w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców - >—4,695 
b/ oddanych kart do głosowania 881 
c/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych | 881 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, które - 
dokonały wyboru 


Mandat 1, Bogusławski Jan 203 LES REDA 
2. Jackowiak Ireneusz 235 
3, Nicpoń Andrzej 138 

Mandat 1, Belka Krystyna 239 232 
2, Chrzanowski Henryk 169 
3, Ilnicka Maria . 162 


Mandat 1, Krzyszka Janusz 335 3 219 
'2, Szmyt Marian 245 
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13/ Okręg wyborczy nr 13 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro— 


dowej w Pile obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


` wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych .do prze- 


14/ 


prowalzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 13, 


Następnie; na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła na- 
stępujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyboreów 1.939 
b/ oddanych kart do głosowania 1. 103 
o/ głosów nieważnych 1 
d/ głosów ważnych 1.102 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Jędrzychowski Władysław 221 192 
2, Kaszkowiak Maria 328 
3, Świtała Paweł 240 

Mandat 1. Karczewski Józef ` 261 >> 217 
2, Najda Zbigniew - 158 
3, Skowyra Maria 359 

Mandat 1. Boski Andrzej 273 216 
2. Nowak Zbigniew 292 
3 Starenga Tadeusz 187 


Okręg wyborczy nr 1% dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodo= . 


wej w Pile obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prże- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 1%, 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głowowania w tym okręża: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1.876 
b/ oddańych kart do głosowania 1.165 
c/ głosów nieważnych s 1 
d/ głosów ważnych | | 1.16% 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, która 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Dąbrowski Ryszard 428 158 
2, Kurkiewicz Grażyna 229 
3. Łobaczewski Mikołaj 141 
Mandat 1. Berendt Edmund 215 183 
2. Klawa Jan ; 267 $ 
3. Piechowska Zofia 278 
Mandat 1. Prędota Teresa 322 126 
2. Urbanowicz Lidia 483 


5/0kręg wyborczy nr 15 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodo- 
wej w Pile obejmujący 4 mandaty, ` 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborozych właściwych ĝo przem 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 15, 


Następnie, na podstawio tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spłsami wyborców ` 1.900 
b/ oddanych kart do głosowania 1.118 
c/ głosów nieważnych 2 


d/ głosów ważnych 1.116 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


'f/ lxczba osób,które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Grzewka Błażej 192 289 
2, Nowakowski Józef ZjA 
3. Piechowska Bogumiła 311 

Mandat 1. Kuźbiński Edward 232 SĘ 309 
2. Staszak Wit- "246 
"3, Weiss Józef 217 

Mandat 1. Bugalska Małgorzata | 478 259 

2. Vetter Marek : 272 è 

` Mandat l. .Giese Ryszard 325 245 

2. Zarębska Pelagia LLL 


16/0kręg wyborczy nr 16 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodowe j 
w Pile obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszyst 
kich obwodowych komisji wyborczych włnściwych do przeprowadzenia 


głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 16, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 


pująca wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców 500 
b/ oddanych kart do głosowania 797 
c/ głosów nieważnych > E ; 
' d/ głosów ważnych CARYN 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Knapik Zygmunt | 178 ; 307 
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ao 


Je 


- Mandat 1, 
2. 
3 


Mandat 1. 
2, 


4 


Nowak Jan 179 
Zaręba Wojciech 133 
Gwoździewski Jan 101 334 
Kluczewska Jolanta 247 
Makasewicz Marek ENIS 
Marcinkowski Henryk 313 i 287 
Rafiński Jerzy 193 


17/0kręg wyborczy nr 17 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 


dowej w Pile obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzania głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


"wyborczym nr .17, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 2.168 
b/ oddanych kart do głosowania 1.169 
c/ głosów nieważnych ch 
d/ głosów ważnych 1.169 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat 1. 
e, 
3. 

Mandat 1, 
2. 

3e 


= f/ liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 


Chyła Wiesław 8277 389 
Gerlach Piotr | 212 
Lipiński Janusz l 291 
Bartecki Leszek 285 41412 
Brzozowski Jerzy | 224 
Pawlak Stanisław 248 


` 
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Mandat 1.,Kilisz Hubert 
2. Połeć Ireneusz 


3. Szyman Andrzej 


222 
281 


422 


18/0kręg wyborczy nr 18 dla wyboru radnych MIo SSE TEI Rady 
Narodowej w Pile obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 


okręgu wyborczym nr 18, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
2.567 


spisami wyborców 


b/ oddanych kart do głosowania 


©/ głosów niważnych 


d/ głosów 


e/ ważnie 


. Mandat 


Mandat 


Mandat 


Mandat 1. 


ważnych 


1.336 


1.336 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Domański Tomasz 


Musiał Stefan 


Ruta Czesław 


Fryc Bugeniusz 


Jagiełka Andrze j 


Wydra Jan 


Rachowska Bożena 
Taszarek Roman 


Królik Tadeusz 
Lupa Janusz 


f/ liczba osób, które 


-340 
275 
252 
358 
307 


nie dokonały wyboru 


326 


337 


181 . 


578 
278 


424 


kh5 


313 


293 
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19/ Okręg wybprczy nr 19 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Na- 
rodowaj w Pile obejmujący 3 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 


okręgu wyborczym nr 19, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyboreów 1.765 
b/ oddanych kart do głosowania 1.215 
c/ głosów nieważnych 1 
d/ głosów ważnych. 1.214 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bartnicki Ryszard 319 206 


2. Jankowski Stefan | 229 
3. Kasztelan Urszula 336 
Mandat 1. Kólińska Wanda 4491 175 
| 2. Wolski Edmund ""424 
Mandat 1. Mikuła Andrzej 672 167 


2>-Schott Jan 251 


20/ Okręg wyborczy nr 20 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 
dowej w Pile obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 20, 
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Następnie; na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1.643 


b/ oddanych kart do głosowania 84h 


c/ głosów nieważnych 


d/ głosów 


e/ ważnie 


Mandat 1, 
22 
3 


Mandat 1, 
2s 


Mandat 1. 
A 


ważnych l 844 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Jopek Józef 5 192 
Konopa Olga - : 230 - 
Król Zbigniew 197 

Cholewicka Jadwiga 351 170 
Urbaniak Krzysztof 233. 

Wika Zenon 234 -170 
Wołkowski Zbigniew 299 


21/0kręg wyborczy nr :21 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 


dowej w Pile obejmujący 3 mandaty, 


t 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych ułaściyjeB do 


przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 


okręgu wyborczym nr 21, 


M. Następnie, na podstawie tych protokołów; , Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania; czyli osób objętych 


spisami wyborców 1.802 
b/ oddanych kart do głosowania 1.006 
c/ głosów nieważnych A 


.d/ głosów ważnych 1.005: 
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e/ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liozba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Jabłoński Władysław 346 -296 
2. Zatorski Jan 200 
3. Żeleźniak Bronisław 124 

Mandat 1, Jadczuk Adamina SID 284 
2. Wagiel Jarosław 313 

Mandat 1. Waranków Ryszard 303 279 
2, Winiarczyk Irena 395 


22/0kręg wyborczy nr 22 dla wyboru radnych Miejslciej Rady Naro- 
dowej w Pilę/obe jnujący %4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze— 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 22, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców eż LU 
b/ oddanych kart do głosowania 526 
c/ głosów nieważnych ża 
a/ głosów Watay. 526 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Barcz Józef 130 136 
2. Łoś Zdzisław ERA 
Mandat 1, Juszczyk Wiktor 147 ray 1 


2, Klar Bronisława 104 


87 DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO NR 10, poz.83 


Mandat 1, Kolasa Wiesława -ARTAS 265 
2. Wawrzkiewicz Danuta 136 
Mandat 1, Pisula Bdward A 110 259 
2. Wojtynowska Regina En 5:7 
/-/ podpisy członków _ /pieczęć Miejskie j 
Miejskiej Komisji l Komisji Wyborcze j/ 
Wyborcze j 


2.Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawo 
wego sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r, przez Miejską 
Komisję Wyborczą w Pile w składzie: 


Przewodniczący Zasada Zbigniew 
Zastępca Przewodniczącego . Szuster Bolesław 
Sekretarz | Miłosz Krystyna 
Członkowie: 


1, Chłystun Bogumiła 

2, Kubicka-Marć Mariola 

3, Rogala Bogdan 

4h, Lewandowska Teresa 

5, Kozłowska Bożena 

6, Kaźmierczak Jerzy 

7e Wierciszewski Piotr 

8, Rosa Wirginia 

Komisja ustaliła następujące: wyniki wyborów de Miejskie j 
Rady Narodowej w Pile, które odbyły się dnia 19 czerwca 
1988 roku, 

a/ liczba osób uprawnionych do głosowania 


wynosiła | 51.450 
b/ oddano kart do głosowania 31.968 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła z 31 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła 34937 ł 7 


Komisja wyborcza stwierdziła, że w wyborach do Miejskiej 
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Rady Narodowej w Pile następujący kandydaci otrzymali na j=- 


więcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 


1. Lewandowski Grzegorz 
2. Bochan Maria 

JSW. rwa-Krzyżańska Ewa 
4, Winkler Alicja 

5. Jurczyk Anna 


Okręg wyborczy nr 2 


1. Wądołowska Anna 
2, Kasprzyk Henryk 


3. Łuczak Grzegorz 


Okręg wyborczy nr 3 
1. Kalińska Grażyna 


2. Styczeń Leszek 
3. Kowalska Gabriela 


Okręg wyborczy nr 4 

1. Grabowski Ryszard 

2. Rybacka Teresa 

3, Wojciechowska Elżbieta 
l, Pichor Ewa 


Okręg wyborczy nr 5 


4, Fabisiak Grażyna 
2. Dobrański Antoni 


Okręg wyborczy nr 6 


1. Kosiński Tomasz 
2, Ditkowski Janusz ` 
3. Boczkowska-Frączek Ewa 


Okręg wyborczy nr 7 


Kołodzie jczyk Krzysztof 
Szarejko Zbigniew 
Baran Szozepan 

Mazur Danuta 

Nejman Ewa 


Dkręg wyborczy nr 8 


Wołoszyrska Sabina 
Cegielski Janusz 


„Duliban Ewa 


Kasior Teresa 


Okręg wyborczy nr 9 


Pajor Mariola 
Stodolny Ryszard 
Król Urszula 
Lewandowski Roman - 
Kieca Maria 


Okręg wyborczy nr 10 


Mielewska Danuta 
Idzikowska Gertruda 
Wojtkiewicz Krystyna 


Kowalski Michał 


Kostrzewa Wiesława 


Okręg wyborczy nr 11 


Witt Marian 

Biel Kazimiera 
Mrotek Jerzy 
Chęcińska Jadwiga 
Lewicka Beata 
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Okręg wyborczy nr 12 Okręg wyborczy nr 18 
1, Jackowiak Ireneusz 1, Domański Tomasz 
2, Belka Krystyna 2. Fryc Eugeniusz 

3, Krzyszka Jamusz 3. Rachowsna Bożena 


h, Lupa Janusz 
Okręg wyborczy nr 13 


l ; Okręg wyborczy nr 19 
1. Kaszkowiak Maria 


2, Skowyra Maria 
3, Nowak Zbigniew 


1, Kasztelan Urszula 
2. Kolińska Wanda 
3. Mikuła Rndrze j 


Okręg wyborczy nr 14 
Ę Okręg wyborczy nr 20 
1. Dąbrowski Ryszard 


2. Piechowska Zofia 
3, Urbanowicz Lidia 


1. Konopa Olga 
2, Cholewicka Jadwiga 
3. Wołkówski Zbigniew 


Bkręg wyborczy nr 15 
Okręg wyborczy nr 21 
1. Piechowska Bogumiła 


2. Staszak Wit 
3. Bugalska Małgorzata 
4h, Zarębska Pelagia 


1. Jąbłoński Władysław 
2. Jadczuk Adamina 

3. Winiarczyk Irena 
Oktar wipofcżi nr 16 Okręg wyborczy nr 22 
1. Łoś Zdzisław 

1. Nowak Jan 2. Juszczyk Wiktor 


2, Kluczewska Jolanta 3, Wawrzkiewicz Danuta 
3. Marcinkowski Henryk h, Wojtynowska Regina 


Okręg wyborczy nr 17 


1. Lipiński Janusz 
2. Bartecki Leszek 
3. Szyman Andrzej 


- 


/-/ podpisy członków /pieczęć Miejskiej 
Miejskiej Komis ji Komisji Wyborcze j/ 
Wyborcze j 
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35 
Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Miejskiej 
Rady Narodowej w Wałczu, 
1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 19 czerwca 1988r, przez Miejsk:, Komisję Wybor- 


czą w Wałczu w skiadzie: 


Przewodniczący - Łoś Antoni 
Zastępca Przewodniczącego ~ Karwat Lesław 
Za stępca Przewodniczącego - PMiszer łac ja 
Sekretarz - Kargol Danuta 


Członkowie: 


1. Barbusińiski Wiesław 

2, Mikucki. Tadeusz 

3. Wroński Zbigniew 

4. Grabiański Antoni 

5, Szynkaruk Czesław 

6. Starczyński Edvard > 

7, Mizancew Przemyslaw 

8. Wilczyński Eugeniusz 

9. Anselm Helena 

10. Macieszyn Agata 

1/ Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 
dowej w Walczu obejmujący 5 mandatów. 
Komisja stwierdziia, iż otrzymała. protokoży głosowania od 
uszystkich obuodowych Komisji wyborczych wzłaściwych do prze- 
prowadzenia giosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczyn Nr 1. 


Następnie,na podstawie tych protokożów, Komisja ustaliia” 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

d/ osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisami 
wyborców - 1.1487 

b/ oddanych kart do głosowania 734 


c/ głosów nieważnych 4 


> 
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d/ głosów ważnych 733 
e/ ważnie oddanych giosów otrzymali -kandydaci: 
£f/ liczba osób, 


które nie doko- 
nailiy wyboru 


Mandat 1. Kuczyńska Halina 224 


2, Musiał Marianna 126 207 

3. Stankiewicz Czesław 151 
Manda t 1, Nogaj Jerzy 251 

2. Paluch Edmund 256 196 - 
Mandat 1, Maturlak Ryszard 216 

2, Pachocki Zygmunt 310 187 
fanda t 1. Starczyńska Stanisława 243 

2. Zielonka Roman 270 195 
Nanda t- 1. Cerazy Franciszek >-->439 

2. Gudwiłowicz Czesław 134 232 

3. Schab Jerzy 205 | 


2/ Okręg wyborczy NR 2 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodowe j 


w Wałczu obejmujący 5 mandatów, 
. | + 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszyst 
kich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia 


Głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym Nr 2, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 


pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawuionych do głosowania, ozyli objętych spisami 


wyborców s 3.051 
b/ oddanych kart do głosowania > 2.318 
c/ głosów nieważnych 20 


d/ głosów ważnych ' 2.298 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ liczba osób, 


Handat 1. 


Mandat 4% 


Mandat 1. 


' Mandat 1 


Handat => lis 


Krutin Maria 
Piotrowski Rafai 
Samol Henryk 


Hrycikowska Danuta 
KuŚśmirek Jerzy 


Maciołek Jan 


Ustrzycki Jarosław 


'Nidryk Mirosława 


Nowicka Elżbieta 


Repou Grzegorz 


Ryder Franciszek 
Skuza Stefan 
Wenio Tadeusz 


397 
517 
232 


685 
526 


551 


642 


315 
581 
255 


458 
307 
354 


które nie dokonały 
wyboru 


571 


509 
517 


603 


585 


3/ Okrgg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodowej 


u Wałczu obejmujący 5 mandatów. 
D 


Komisja stwierdziia, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do przepro- 


wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor- 


czym Nr 3e 


Następnie„na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 


pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania ,czyli objętych spisami 


wyborców 


b/ oddanych kart do głosowania 


c/ głosów nieważnych 


d/ głosów ważnych 


1.349 
715 

(0) 
715 


E r 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzynałi kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie doko- 
nały wyboru 


Mandat 1, Kawczyński Andrzej 372 

2. Surman Irena 132 93 
Man da t 1. Augustyniak Zbigniew 322 

2. Łopatka Jerzy 160 91 
Mandat 1. Różaiski Janusz 366 - 

2, Rupa Stanisżaw 155 73 
Mandat 1, Andrzejewski Zdzisław. 173 

2. iabuś Jarosław 127 115 

3. Opara Józef . 143 
Mandat 1, Krawczyk Kazimierz 153 

2. Matysko Józef 114 116 

3. Myczek Wiesław 180 


h/ Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodowej 


w Wałczu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszys- 
tkich obwodowych Komisji wyborczych: właściwych do przeprowadze— 
nia głosowania na okręgową listę wyborczą w okregu wyborczy 

Nr K, | 

Następnies.na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliia nastę- 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisami 


wyborców. C 14351 
b/ oddanych kart do giosowania 565 
c/ głosów nieważnych [e 
d/ głosów ważnych = 565 


e/ ważnie oddanych głosów otrzyma li kandydaci: 
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£/ liczba osób, 
które nie doko- 
naiy wyboru 


Nanda t 4. Reut Mirosława 134 

"2. Sieuiński Stanisław 149  - 191 
Mandat 1. Buniewicz Maria 120 > 

2, Obidzińska Kalina 145 8-04 

Kandat 1. Bratkowski Zenon - 146 
2, Nowalska Mirosława 145 185 

-Mandat 1. Bolin Tądeusz 123 
2. Pucyk Grażyna 153 198 

-Kandat - 1e Lewandowska Stanisława 160 
2. Maślanka Andrzej 122 182 


5/ Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodowej 
w Wałczu obejmujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła,iż otrzymaia protokoży głosowania od wszyst- 
kich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do przeprowadze- 
nia giosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
No 55 
Następnie, na podstawie tych, protokóżów, Komis ja ustaliła nastę- 
pujące wyniki głosowania w tyn okręgu: 


a/ osób uprawnionych do giosowania,czyli objętych spisami 


wyborców ; 3 1.390 
b/ oddanych kart do głosowania | 87h 
c/ głosów nieważnych i o 
d/ głosów ważnych ż 874 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
£/ liczba osób, 
które nie do- 
konaży wyboru 


4 
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" 


Mandat 1. Jaźwicki Ryszard 358 
2, Rzetecki Jan 230: 124 
Mandat 1. Giczewski Franciszek 314 
'2, Cmiel Tadeusz 237 145 
Mandat 1. Antoniak Zdzisław 275 a: 
2, Bzowska Jąduiga 293 SANS 
Manda t 1. Łabuś Andrzej ; 375 
2. Szczebel Ilenryk 184 164 
Manda t 1, Długoński Roman -253 
; 2, Gawda Ryszard i 101 186 
3. Ryder Lech 181 


6/ Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Harodo- 
wej w Wałczu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoży głosowania od wszys 
tkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do przeprowadze- 
nia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczy: ' 
Nr 6, 

Następnie,na podstawie tych protokóżów, Komisja ustaliża nastę= 
pujące wyniki głosowania u tyu okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisami 


wyborców 1.709 
b/ oddanych kart do głosowania 899 
c/ głosów nieważnych  - o 
d/ giosów ważnych 899 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały 

- wyboru 


ać 
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andat 1, Brechelke Stefania 202 

2. Kuchta Jerzy 308 nopi 
Mandat 1. Bepirszcz Krystyna T 246 

2, Taczkkowski Adam 279 247 
Mandat 1. Haliga Elżbieta 331 
i ; 2. Puzio Zygmunt 202 254 
Mandat . le Ogonowski Tadeusz ( 275 

2, Sliwińska Zofia 267 239 
Mandat `- 1e Bukowska Teresa 179 

2. Lipiiiska Stefania 174 236 

3, Ziarkowski Andrzej 122 


m 


7/ Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodo- 
wej w Wałczu obejuujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziźża, iż otrzyuała protokoły głosowania od” 
wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor- 
czym Nr 7. 
Następiie.na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliia nastę- 

I 3 5 J ę 

pujące vyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do giosowania,czyli objętych spisami 


wyborców ' i l 1.309 
b/ oddanych kart do głosowania 684 
c/ głosów nieważnych 0 
d/ głosów uażnyGh ; 634 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
£f/ liczba osób, 
które nio 


dokonały 
wyboru 


97 


Manda t 


Mandat 


Manda t 


Mandat 


Mandat 


1 
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1, 


Chinara Zdzisław 


Gatelis Zbigniew 


Dratwa Teresa 


Topolska Anna 


Szyuwańiski Janusz 


Zowski Henryk 


Augustyniak Edward 


Zzowska Henryka 


Iwan Józef 


Knap Piotr 


280 
177 
230 
172 


201 
257 


141 
143 
146 
150 


111 


8/ Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnyol Miejskiej Rady Narodowej 


w Wałczu obejmujący 5 mandatów, 


Komisją stwierdziia,iż otrzymała protokoły głosowania od wszys- 


tkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do przeprowadze- 


nia głossowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 


Nr 


8, 


Następnie,na podstawie tych protokołów,Komisja ustaliła następu- 


jące wyniki głosowania w 


tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisami 


b/ 
c/ 
a/ 
e/ 


wyborców 


oddnaych kart do głosowania 


etosów nieważnych 


głosów ważnych 


ważnie oddanych głosów otrzywali kandydaci: 


1.530 
839 

9 
839 


> 


f/ liczba osób, 
które nie. 
dokonaży 
wyboru 


z 


à 4 ; S 
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a 


Mandat 1. Barański Stanisław 160 
3 2, Datkiewicz Witold 91 239 
3. Tobiasz Henryk ` 236 

Mandat 1. Bugajski Julian 242 
| 2, Kozłowska Barbara 320 +* 198 

Handa t 1. Barański Andrzej 269 
2. Ksepko Eenryka ; 208 199 

Handat' 1, Łańcucki Andrzej . 340 
2, Skwara Tadeusz 175 201 

kandat 1. Popadowski Wojciech 25 
2. Ruticowska Krystyna 269 190 


9/ Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodowej 
u Ważcezu obejsujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymaża protokoży głosowania od. 
wszystkich obwodowych Komisji wyborczych wiaściuych do przepro- 
waczenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okregu wybor=. 
czym.-Nr 9, 

Fastępnie „ną podstawie tych protokołów, Komis ja ustaliła nastę- 
pujące wyniki głosowania w tya okręgu: 
a/ osób uprawnionych do gioscwania,czyli objętych spisami 


wyborców 1.1108 
b/ oddanych kart do giosowania 370 
c/ głosów nieważnych $ 3 
d/ głosów ważnych 867 


e/ ważnie oddanych głosów otrzyma li kandydaci: 
f/ liczba osób 
które nie 
doisona Ły 

wyboru 


- / tz): 
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i = z 


landat 1, Haracewuiat Ryszard aan) 
2, Piasecka Marzenna 267 E69 
landat Ts Chlebowski Czesław 218 
2. Napierała Janusz 300 ; 69 ; 
Mandat 1, Gryncewicz Władysław 218 
2, Konopka Radosław 3 317 67. 
Mandat - 1, Czachor Wźzaaysźław 233 
2. Iwan Eugeniusz 281 70 
' Mandat 1. Biażosz Janusz 279 
2, Sowaleuski Henryk 242 ; 68 


10/ tkręgg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych liiejskiej Rady Naro- 
dowej w Wałozu obejrujący 5 mandatów. - 
Komisja stuierdziia, iż otrzymała protokoły gżosowania od 
uszystkich obwodowych Komisji wyborczych użaściwych do prze 
prowadzenia giosowania na okręgową listę wyborczą u okręgu 
wyborczym Nr 10, 
Nąstępnie,na podstawie tych prątokóżów,ltomisja ustalita 
następujące wyniki głosowania w.tymn okregu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania,czyli objętych spisami 


wyborców 2.724 
b/ odaanych kart do gżosowania 2.394 
c/ głosów nieważnych ; na AREE2 8 
d/ głosów ważnych 2.506 


e/ ważnie ocGdanych głosów otrzymali kandydaci: 


gf/liczba osób, 
które nie 
_ dokonaży 
z wyboru 


Mandat 1, Narkiewicz Adam 1011 
2. dagner Zygmunt 609 306 
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Mandat . 1, Janukowicz Ryszard 758 

2. Piotrowicz Antoni 723 291 
landa t 1. Potocka Maria 1048 
t 2. Stroisz Regina 592 A 289 
Handa t 1e Hiller Jerzy 1102 

2.Markowski Eduund 617 272 
Mandat 1e Fijałkowski Jersy 768 

2, Miszkowicez Jerzy - 926 268 


11/ Okręg wyborczy Nr 11 dla wyboru radnych lHiejskiej Rady Naro- 
dowej w Wałczu -obejmujący 5 manda tóu. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokóły głosowania od 
uszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do prze— 
prowadzenia giosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym Nr 11. 
Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliża nastę- 
pujące uyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do giosowania, czyli objętych spisami 


wyborców ; 1.473 
b/ oddanych kart do głosowania 747 
c/ głosów nieważnych ż 
d/ głosów uażnych 747 


e/ ważnie ođđanych złosów otrzymali kandydaci: 


f/ 1icuba osób, 
ktore nie 


dokonaży 
wyboru 
Handat 1. Gąsiorowski Marek 182 
2, Kozicka Urszula 148 272 
3, Zglenicka Krystyna 104 
Mandat 1. Wiatr Marian 6.207 


2, Wojna Ryszard 237 192 


7 2 
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Mandat 1. 
2. 


Manda t dz 
4 

2e 

Je 


“Mandat 15 
2. 


Jaremba Bogdan 
Lewandowska Halina 


Brzeziński Mariusz 
Czarnecka Elżbieta 
Milczarska Krystyna 


Horab Władysław 
Pawżowski Marek 


226 
252 


156 
1440 
126 


211 


273 


218 


314 


222 


12/ Okręg wyborczy Nr 12 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 


dowej w Wałczu obejmujący 5 mahdatówę 


Komisja stwierdziła, 


iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym 


Nr 12. 


Następnie,na podstawie tych protokółów „Komisja ustaliła nastę- 


pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania ,czyli objętych spisami 


wyborców 


b/ oddanych kart do głosowania 


c/ głosów 


d/ głosów. 

e/ ważnie 
"Mandat " 1. 
2. 

Manda t 1. 
Re 

i Mandat 1, 
2. 


nieważnych 
ważnych 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


latos Jerzy 


Polaków Mirosława 


Gębala Antoni 
Jasiński Stanisław: 


Bujnowski Kazimierz 
Wawczak Jerzy 


f 


300 
172 


228 
211 


260 
178 


1.612 
739 


f/ liczba osób, 
które nie 
aokonały 

wyboru 


67 
73 


3 
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Mandat 1. Giza Zbigniew 185 

2. Janiszewski Bogdan 240 89 
Mandat 1. Glaza Henryk 181 

2. Ksepko Zdzisław 266 67 


/-/ podpisy członków 
Miejskiej Komisji 
Wyborcze j 


- 


/ pieczęć Miejskiej. 
Komisji Wyborczej 


2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawo 


wego sporządzony dnia 19 czerwca 1988r. przez Miejską Komisję 


Wyborczą w Wałczu w składzie: 


Przewodniczący. = 


Zastępca Przewodniczącego ~ 


Zastępca Przewodniczącego = 


Sekretarz = 
Członkowie: 


1. 
2o 


Że 


h, 
5. 
6, 
70 
8, 
9, 
10, 


Barbusinski Wiesław 
Mikucki Tadeusz 
Uroński Zbisniew 
Grabiaiiski Antoni 
Szynkaruk Czesiaw 
Starczyiiski Edward 
Mizancew Przemysław 
Wilczyński Pugeniusz 
Anselm "Helena 
Macieszyn Agata 


= 


Łoś Antoni > 
Karwat Lesław 
Fiszer iucja 


Kargol Danuta 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Hiejskiej Rady 


Narodowej w Waiczu, które odbyły się dnia 19 czerwca 1988r, 
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'a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 20.473 


b/ oddano kart do głosowania SĄ 12.378 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła 32 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła Z 12.346 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Miejskiej Rady 
Narodowej w Wałczu następujący kandydaci otrzymali riajwięcej 
ważnych głosów i zostali uybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 Okręg wyborczy nr 4 

1. Kuczyńska Halina 1. Siemiński Stanisław 
2. Paluch Edmund i 2, Obidzińska Halina 

3, Pachocki Zygiunnt 3, Bratkowski Zenon 

l, Zielonka Roman ll. Lewandowska Stanisżawa 
5, Schab Jerzy 5. Pucyk Grażyna 

Okręg wyborczy nr 2 Ckręgę wyborczy nr 5 

1. Piotrowski Rafał 1. Jaźwioki Ryszard 

2, Hrycikowska Danuta 2, Giczewski Franciszek 
3, Ustrzycki Jarosław - Je Bzowska Jadwiga 

4, Nowicka Elżbieta. E 4, Łabuś Andrzej 

5, Ryder Franciszek | 5, Długoński Roman 
Okręg wyborczy nr 3 Okręg wyborczy nr 6 

1. Kawczyński Andrzej © 1, Kuchta Jerzy 

2, Augustyniak Zbigniew ? | 2, Taozkouski Adam 

3, Różański Janusz 3, Maliga Blżbioeta 

4h, Andrzejewski Zdzisław l.e Ogonowski Tadeusz 


5, Myczek Wiesław = 5e Bukowska Teresa 
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Okręg wyborczy nr 7 


1. 
2o 


Że 
4, 


5e 


Chmara Zdzisław  - 
Topolska Anna 
Szymański Janusz 
Augustyniak Edward 
Knap Piotr 


Okręg wyborczy nr 8 


1. 
2% 
3. 
4, 
5o 


Tobiasz Henryk. 
Kozżowska Barbara 
Xsepko Henryka 
Lańcucki Andrzej 
Popadowski, Wojoiech 


Okręg wyborczy nr 9 


1. 


2. 


Że 
h, 
5 


Haracewiat Ryszard 
Napierała Janusz 
Konopka Radosław 
Iwan Eugeniusz 
Biażosz Janusz 


/-/ podpisy członków 
Miejskiej Komisji 
Wyborczej 


Okręg wyborozy nr 10 


1e 
2. 
3. 
l. 
5o 


Markiewicz Adam 
Janukowicz Ryszard 
Potooka Maria 
Miller Jerzy 
Miszkowicz Jerzy. 


Okręg wyborczy nr 11 


1, 


2 


Że 


> 


5. 


Gąsiorowski Marek 
Wiatr Marian 
Łewandowska Halina 
Brzeziński Hariusz 
Pawłowski Marek 


Okręg wyborczy nr 12 


1, 
% 
3. 
4, 


5 


latos Jerzy 

Gębala Antoni 
Bujnowski Kazimierz 
Janiszewski Bohdan - 
Esepko Zdzisław 


/pieczęć Miejskiej 
Komisji Wyborczej/ 
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§ 6 

Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Miejskiej 

Rady Narodowej w Złotowie. 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r, przez Miejską Komisję 
Wyborczą w Złotowie w składzie: i 


Przewodniczący = Stefaniak Hieronim 
Zastępca przewodniczącego ~ Gracz Barbara ; 
Zastępca przewodniczącego = Przezwicki Tadeusz 
Sekretarz |. „ Kuźnicki Jerzy 
Członkowie: 


Ówiszewski Jerzy 
2, Konicer Edmund 
3. Krasoń Bogusław 
4h, Krystianiak Stanisław 
5, Kuffel Bernard 
6. Paśnicki Jerzy . 
7. Rogenbuk Jan 
"8, Suszkiewicz Urszula 


1/ Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Miejskiej Rady ' 
Narodowej w Złotowie obejmujący 2 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 1, 
Następnie, na podstawie tych protokołów , Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców '1+69 
b/ oddanych kart do Ponoka i 278 
o/ głosów nieważnych A 
d/ głosów ważnych ` 278 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


* 
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2/ 


f/ liczba osób, 
które nie do= 
konały wyboru 


Mandat 1, Pyszkiewicz Marian 122 71 
2. Rogoziński Józef 73 
Mandat 1. Gigoło Józef 54 63 


2, Maliszewski Wiesław 137 


Okręg wyborozy nr 2 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Złotowie obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborozym nr 2, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 972 ia 
b/ oddanych kart do głosowania | 678 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych 2 678 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


Mandat 1. Gryta Edward 247 161 
2, Żelichowski Zenon 259 
Mandat 1. Buniewioz Renata 226 178 
2. Marciniak Jan 260 . 
Mandat 1. Hildebrandt Wojciech 249 169 
2. Szałek Andrzej 245 
Mandat 1. Chmielewski Stanisław 245 i 194 


2, Wegner Walentyna 239 
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3% 


4y 


Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodo= 


wej w Złotowie obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3 , 


Następnie, na podstąwie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców j 1.208 
b/ oddanych kart do głosowania 814 
c/ głosów nieważnych m 
d/ głosów ważnych 814 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


£f/ liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


Mandat 1. Kiedrowski Zbigniew 272 |. 204 
2. Kijek Stanisław 298 

Mandat 1. Pikuła Zygmunt 285 176 
2, Wańkowicz Elżbieta 326 

Mandat 1, Gatz Jan . 184 215 
2, Komorowska Grażyna 386 

Mandat 1. Jankowiak Jerzy 322 235 
2, Pawlak Henryk 245 


Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 
dowej w Złotowle obejmujący 2 mandaty, i 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły siocówaia od 
wszystkich obwodowych komisji: wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr  , 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


m 
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następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, ozyli osób objętych 


spisami wyborców 566 
b/ oddanych kart do głosowania 1405 j 
c/ głosów nieważnych m 
d/ głosów ważnych 405 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób; 
które nie do= 
konały wyboru 


- Mandat 1.,Betscher Stanisław 80 104 
2.Pikulik Stanisław 185 
Mandat 1.Kowalczyk Jan 1448 62 


57 


2., Szewczuk Danuta 157 


Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Miejskiej RT Naro= 
dowej w Złotowie obejmujący 4 mandaty , 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5 » 


Następnie, na podstawie tych protokołów; Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1.000 
b/ oddanych kart do głosowania ` 662 
c/ głosów nieważnych L 
d/ głosów ważnych ż 662 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


t/ liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 

Manda t t. Nitka Czesław 221 105 
2, Rutkowski Kazimierz 267 
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Mandat 1, Jedut Jan Se eE 104 
2. Pietroń Henryk 294 
Mandat 1. Bondarczuk Leopold 312 102 
2. Klein Maciej 168 
Mandat 1. Fertała Zbigniew 128 116 ` 
; 2, Jaworska Grażyna 290 


6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodo= 
wej w Złotowie obejmujący 2 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

jw okręgu wyborczym nr 6 , 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


_a/ osób uprawnionych do głosowania; czyli osób . objętych 


spisami wyborców . 357. 
b/ oddanych kart do głosowania 357 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych . >> 357 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie do= 
konały wyboru 


Mandat 1. Macek Stefan CJA 85 
f 2. Sapieha=Kopicka Joanna 113 
Mandat 1. Łach Julian | 204 80 


2. Skwark Józef - LĄ 


7/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro= 
dowej w Złotowie obejnujący 3 mandaty, 


Komis ja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 7 o 


110 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO. Nr 10,poz.83 


|= m0 300 wm te AD CO NĄ 2 RD ERY CM OM M ULP ITD dad (St CY 0 ZOE PLZ AD te? MAPY OWY CAD CE OBO CRO Tam LEMM LHP AU GN ty ma GRN GRY OE) SMD AED Td wyn CAM 00 de) CID BM oe (OM OGR CTI COD eo CB D FZ <w (ZA WTA I ME «PE ano 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
"następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 816 
b/ oddanych kart do głosowania 535 
c/ głosów nieważnych ~ 
d/ głosów ważnych : i 535 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ liczba osób, 


które nie do~ 
konały wyboru 


Mandat 1. Gronowski Karol 187 35 


2. Urbanowicz Arkadiusz 140 

Mandat 1. Stefaniak Wiktoria 174 32 
2, Wiese Joachim 170 

Mandat 1. Jaworski Franciszek 203 ` 45 


2, Piesiak Genowefa 124 


ł 
~ 


8/ Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodo= 
wej w Złotowie obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym TL O, 


~ 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: ; 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 926 
b/ oddanych kart do głosowania ! 574 
c/ głosów nieważnych ć Ś 
d/ głosów ważnych | 574 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie dokonały 
wyboru 
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Mandat 1. Biedak Paweł 191 53 
2, Kowalski Wacław 172 

Mandat 1. Sztynyk Zbigniew 118 54 
2. Wójtowicz Marian 215 

Mandat 1. Centkowski Jarosław 158 KĘ 
2. Osesek Zofia ; 196 

Mandat 1. Bielecki Jerzy 214 42 
2, Kachnowicz Eugeniusz 138 


9/ Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodom— 
wej w Złotowie obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze— 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 9 , 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców ; ; 935 
b/ oddanych kart do głosowania 602 
c/ głosów nieważnych i = 
d/ głosów ważnych | 602 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie do= 
końały wyboru 


Mandat 1. Ossowski Mieczysław 202 165 


2. Trojanowska Lucyna = 163 
Mandat 1. Miłoś Maria 160 150 
2. Wiśniewski Jerzy 203 ' 
Mandak 1. Walkowiak Renata 222 159 
` 2, Wańke Jerzy 143 
Mandat 1, Banach Gizela. 197 - 0152 


2. Beker Barbara 175 
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10/ Okręg wyborczy nr 10 dla a Dork radnych Miejskiej jacy Naro= 
dowej w Złotowie obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 10 , 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 713 
b/ oddanych kart do głosowania 465 
c/ głosów nieważnych á 
d/ głosów ważnych 465 


A ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
"które nie do- 
> konały wyboru 


Mandat 1. Banach Franciszek _ 122 ` 121 
- 2. Pufal Karol . 162 

Mandat "1. Buzała Zbigniew 122 112 
2, Wiśniewski Ryszard 169 

Mandat Ti Banach Janusz 168 116 
2, Kozubek Zenon 108 


- 11/ Okręg wyborczy nr 11 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 
dowej w Złotowie obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę RR w okręgu. 
wyborczym nr 11 > 


Następnie, na podstawie tych protokołów; Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1105 
b/ oddanych kart do głosowania 699 


U 
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c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych 699 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


'£/ liozba osób, 
które nie do= . 
konały wyboru 


Mandat 1. Adamski Kazimierz 293 63 
2, Trudnos Maria 158 

Mandat 1. Borkowska Ewa ` 278 4y 
2. Kaczorowski Brunon 160 : 

Mandat 1. Pałuczak Franciszek 283 57 
2, Rogenbuk Witold 157 

Mandat 1. Bojarzyński Alfred 190 61 


2, Kolas Zdzisław 223 


12/ Okręg wyborczy nr 12 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Narodo= 
wej w Złotowie obejmujący 2 mandaty, 


i Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 12 , | 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców : ; 527 
b/ oddanych kart do głosowania ZŁĄ 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych | ZŁĄ 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


£/ liczba osób; 
które nie do= 
konały wyboru : 


Mandat 1. Cepnik Zbigniew 106 63 
2, Łosoś Jan 125 

Mandat 1. Berndt Paweł 123 67 
"2, Borkowicz Maria 96 
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13/ Okręg wyborczy nr 13 dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 
dowej w Złotowie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 13 ,- 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania; czyli osób objętych 


spisami wyborców ~ 1000 

b/ oddanych kart do głosowania 654 

, ©/ głosów nieważnych =- 
d/ głosów ważnych 654 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie do= 
konały wyboru 


Mandat 1. Kwaśniewska Danuta 235 167 


2. Miela Waldemar 151 

Mandat 1. Borczyk Elżbieta 183 174 
2, łaszczewski Jan 189 

Mandat 1. Belka Krystyna i 218 149 
z 2. Kilar Donata 194 

Mandat 1. Jasiak Feliks 192 182 
2, Korozak Regina 191 

Mandat 1. Pilarska Teresa _ 166 180 
2. Więcek Wiktor 228 


14/ Okręg wyborczy nr 1% dla wyboru radnych Miejskiej Rady Naro- 
dowej w Złotowie obejmujący 2 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze— 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 1% , 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 
b/ oddanych kart do głosowania 
c/ głosów nieważnych 
d/ głosów waźnych 


513: 
298 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat 1. Bednarek Józef 
2. Jęsiek Joachim 
Mandat 1. Jakubowski Andrzej 


M 
s 


Sokół Bogdan 


/=/ podpisy członków 
Miejskiej Komisji 
Wyborczej 


2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawo= 


f/ liczba osób, 
które nie do= 
konały wyboru 


68. 59 
128 
117 57 
63 


/ pieczęć Miejskiej 
Komisji Wyborczej / 


wego sporządzony dnia 19 czerwoa 1988 r, przez Miejską - 
Komisję Wyborczą w Złotowie w składzie: 


Przewodniczący 

Zastępoa przewodniczącego 
Zastępca przewodniczącego 
Sekretarz 

Członkowie: 

1. Owiszewski Jerzy 

"2, Konicer Edmund 

3. Krasoń Bogusław 

4, Krystianiak Stanisław 
5, Kuffel Bernard 

6, Paśnioki Jerzy 


Stefaniak Hieronim 
Gracz Barbara 
Przezwioki Tadeusz 
Kuźnicki Jerzy 
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TAG Rogenbuk Jan 


8, Suszkiewicz Urszula 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Miejskiej Rady 
Narodowej w Złotowie, które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 r, 


I 


a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła KV TO. 


b/ oddano kart do głosowania * 7.365 

c/ liczba głosów nieważnych wynosiła = 

d/ liczba głosów ważnych wynosiła 7.365 
a BE 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Miejskiej Rady 
Narodowej w Złotowie następujący kandydaci otrzymali najwię= 
cej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 Ókręg wyborczy nr 4 
1.Pyszkiewicz Marian 1. Pikulik Stanisław 
2,Maliszewski Wiesław 2, Szewczuk Danuta 

Okręg wyborczy nr 2 Okręg wyborczy nr 5 
1. Żelichowski Zenon 1. Rutkowski Kazimierz 
2, Marciniak Jan 2, Pietroń Henryk 
3. Hildebrandt Wojciech 3. Bondarczuk Leopold 
4, Chmielewski Stanisław | 4, Jaworska Grażyna 

Okręg wyborczy nr 3 Okręg wyborczy nr 6 
1. Kijek Stanisław ; 1. Sapieha =- Kopicka Joanna 
2. Wańkowicz Elżbieta 2. Łach Julian 


3, Komorowska Grażyna 


14, Jankowiak Jerzy - 


AK 


1. 
2. 
3. 


1. 
2. 
3. 


Okręg wyborczy nr 7 
Gronowski Karol 


Stefaniak Wiktoria 


Jaworski Franciszek 


Okręg wyborczy nr 8 


Biedak Paweł 
Wójtowicz Marian 
Osesek Zofia 
Bielecki Jerzy 


Okręg wyborczy nr 9 


Ossowski Mieczysław 
Wiśniewski Jerzy 
Walkowiak Renatą 
Banach Gizela 


Okręg wyborczy nr 10 


Pufal Karol 
Wiśniewski Ryszard 


Banach Janusz 


| /=/ podpisy członków 
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1. 


1. 
2, 
3. 
4, 
5. 


1, 
2. 


7 


Okręg wyborczy nr 11 


Adamski Kazimierz 
Borkowska Ewą 
Pałuczak Franciszek 


Kolas Zdzisław 


Okręg wyborczy nr 12 


Łosoś Jan 
Berndt Paweł 


Okręg wyborczy nr 13 


Kwaśniewska Dahuta 
_łuszczewski Jan 
Belka Krystyna 
Jasiak Feliks 
Więcek Wiktor. 


„Okręg wyborczy nr 14 


Jęsiek Joachim 
Jakubowski Andrzej 


pieczęć Miejskiej 


Nr 10,poz,83 


Miejskiej Komisji Komisji Wyborczej / 


Wyborcze j 
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S 7 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Miejskiej 


Rady Narodowej w Wagrowcu, 

1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzo- 
ny dnia 19 czerwca 1988 r. przez Miejską Komisję Wyborczą 
w Wągrowcu w składzie: k 


Przewodniczęcy Skrentny Zbigniew 
Zastępca przewodniczącego - Sadłowski Piotr 


Zastępca przewodniczącego - Machowiak Bronisław: 


Sekretarz Kozak Irena 


Czzonkowie: 

„ Kolbusz Władysław 
„ Konwiński Grzegorz 
Kulczak Janusz 


+ 


Leciejewski Stanisiaw 


ilarszaż Krystyna 
Matczyński Stefan 


Malingowski Bogusław 


Paluszyńska Gabriela 


O'© N0© U a W 9 HR 
* 


Smyk Edmund 


* 


1/ Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Węgrowcu obejnujęcy 5 mandatów, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych vżłeściy:ych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
v okręgu wyborczym nr 1, 
Mastępnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliża 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 

spisami wyborców i 1567 


b/ oddanych kart do głosowania ; 1108 
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c/ głosów nieważnych , - 
d/ głosów ważnych 1108 


2/ 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


F/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


1, Borucki Edward TOB 
Mandat 2. Karpiński Jerży 302 116 
1, Chełminiak Pictr 322 
Mandat 2. Duplicki Zencn 347 129 
1, Rączkowiak Elżbieta 438 
pandor > Wawrzyniak Danuta 284 ; 107 
1. Broniecki Wojciech 496 
ander 2. Nowakowski Zbigniew 291 49 
1, Doczekalski Zbigniew 412 
Mandat 2. Piekutowski Janusz 312 100 
Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 


Narodowej w Wągrowcu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż ctrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę tyborczą w 
okręgu wyborczym nr 2, 


S 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


 rastępujące vyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób cbjętych 


spisami wyborców ależ. 
b/ oddanych kart do głosowania 8C4 
c/ głosów nieważnych aż 5 


d/ głosów ważnych s 799 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, 


które nie do- 
konały wyboru 


1. Adamczak Tadeusz 328 ź 

Mandat 2, Zelman Jerzy. 217 211 
1, Koniarek Stanisław 327 

Mandat o. Maciński Stanisław 220 219 
1, Mianowski Jerzy 338 

Mandat >  Namiński Jan 203 204 
1, Matuszak Andrzej 322 

Mandat 2  uoźniak Wanda 226 220 
1, Bydłowską Maria 311 

Mandat 2, Grzemska Maria ` 233 203 


3/ Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Wągrowcu obejmujący 4 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 
okręgu wyborczym nr 3, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 741 
b/ oddanych kart do głosowania | 483 
c/ głosów nieważnych. ; - 


d/ głosów ważnych 483 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


Kotecki Zdzisław 197 


fs 
mandat 2. Tomczak Janina 184 8 
_1, Markiewicz Adolf 278 
hengat 2, Pruss Henryk "'110 73 
1, Celka Danuta 274 
Mandat >. przybysz Roman 106 85 
i 1, Boch Edward 164 > 
Mandat "> Twaróg Jacek 206 | 76 


'4/ Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Wągrowcu obejmujący 5 mandatów, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę PRONA] w 
okręgu wyborczym nr 4, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do ge onenenie, czyli osób objętych 


spisami wyborców : i 1597 
b/ oddanych kart do głosowania 1120 
c/ głosów nieważnych | ś 18 ź 
d/ głosów ważnych : T 1102 : 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


| f/liczba osób, 
które nie do= 
konały wyboru 


1, Dziurdzia Antoni 312 


andat 2. Jabłońska Justyna 466 324 
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> N 

i 1, Pluciński Lech 390 
Mandar 2, Przybylska Jolanta 368 344 

1. Sobczak Lech | 467 
Mandat 2. Strachanowski Władysław 314 321 

; 1, Przybyłowska Jadwiga 316 
Mandat 2. gandurski Adam 459 527 

1, Misiak Piotr 268 
(Mandat 2, warzybok Krzysztof 527 307 


5/ 


Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Wągrowcu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 
okręgu wyborczym nr 5, | 


è Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujace wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1194 
b/ oddanych kart do głosowania 781 
c/ głosów nieważnych 3 ż 
d/ głosów ważnych 781 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


1, Kaczmarek Piotr 329 

A 2, Kiełbasiewicz Kajetan 191 146 
1, Komassa Stanisław 307 

Mandat 


2, Więckowski Jerzy 199 138 
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1, Frasz Jerzy 214 
Henger 2, Kusz Jerzy 255 53 
1, Kabacińska Danuta 266 
Mandat 2, Wierzbiński Henryk = 257 117 
1, Jaśkowski Edward 279 
Mandat >, Szalski Klemens 200 146 
6/ Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Miejskiej RASY 


Narodowej w Wagrowcu obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


przeprowadzenia głosowania na okceyona listę wyborczą w 
okręgu wyborczym nr 6, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objgtyen 


spisami wyborców : 864 
b/ oddanych kart do głosowania 580 
c/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych | 580 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


"f/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


1, Cichoń Zdzisław 130 81 
Mandat 2, Rajewicz Hieronim 25 
1, Kabat Jan 188 : 
Mandat > Walkowiak Wiktor 1855.. l 85 
1, Brandt Czesław 217 
Mandat 2. Kabat Dorota“ ; 5174 84 
1, Modelska Marta 192. 
Mandat 2, Wierzbicki Ludwik 212 84 
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7/ Okręg wyborczy Nr '7 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 


8/ 


Narodowej w Wągrowcu obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 
okręgu wyborczym nr 7, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliłe 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 


b/ oddanych kart do głosowania 


c/ głosów nieważnych 


d/ głosów ważnych 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali 


Mandat 
Mandat 


Mandat 


Mandat 


* 


A AGE AE 0 ZA l 


Kowaliński Andrzej 
Sikora Stanisław 


Kujawa Danuta 
Wleczyk Leszek 


Jędryka Maria 
Nowak Roman 


Batog Stefania 
Serafinowicz Jan 


I 


kandydaci: 


238 
123 


185 
181 


140 


212 


186 
162 


866 


547 


f/liczba osób, 


które nie do- 
konały wyboru 


114 - 
112 
122 


125 


Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 


Narodowej w Wągrowcu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


~ 


przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 
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okręgu wyborczym nr 8, 


Następnie, na podstawie tych protokółów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców | 1112 
b/ oddanych kart do głosowania . 787 
c/ głosów nieważnych => 
d/ głosów ważnych | | 787 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


; ; f/liczba osób, 
> które nie do= 
konały wyboru 


1, Kłosowski Bogumił 319 96 
Mandat 2. pawliez Henryk 246 
1, Koczorowski Ryszard 250- 
Mandat 2, Matczyński Zenon 310 103 
1, Senger Stanisław 384 
Mandat >, surdyk Zdzisław | 205 80 
; 1, Barczewska Maria 350 
Mandat 2, Bielawski Jacek | 198 116 
1, Łoś Romuald 295 ę ; 
Zendal 2. Tomczak Edmund : 290 ; 86 


9/ Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Miejskiej many 
Narodowej w Wągrowcu obejmujęcy 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokóły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborcze w 

. okręgu wyborczym nr 9, 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1118 
b/ oddanych kart do głosowania 673 
c/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych 673 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


1, Huszcza Łucja 253 
Mangat 2. Przysiek Andrzej 198 58 
; ; 1, Łuszcz Anna 278 
Mandat 2, purczyński Władysław 165 85 
i 1, Kruk Anna 164 
Mandat 2, Machnikowska Janina 272 70 
- 1, Manthey Feliks 199 
andat 2, Smykowski Kazimierz 232 73 
1, Igielski Grzegorz 244 
Mandat >, zawłocka Ewa 226 49 


10/ Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Wągrowcu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę most w 
okręgu wyborczym nr 10, - 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komis ja użcaltia 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
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spisami wyborców 1554 
b/ oddanych kart do głosowania 1025 
c/ głosów nieważnych : 51 
'd/ głosów ważnych 994 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


1, Cifer Wojciech SĘ) 

Mandat „  pątelski Eligiusz 504 175 
1, Tucholski Aleksander 508 k 

landet <- >jomkówski Tomasz 294 192 
1, Okoniewski Tadeusz 512 

Mandat 2, Pyrzyńska Wanda 265 ; 217 
1, Gajewski Zdzisław 514 

Mandat >, wypych Irena 285 ` 195 
1, Franczak Ewa. 503 

Mandat 2 


. Wencel Marian 276 ; ; 215 


11/ Okręg wyborczy Nr 11 dla wyboru radnych Miejskiej y 
Narodowej w Węgrowcu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodówych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 
okręgu wyborczym nr 11, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 

. spisami wyborców - l -1500 


b/ oddanych kart do głosowania > 963. 
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12/ 


c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych -` i 963 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 
f/liczba osób, 


które nie do- 
konały wyboru 


1, Pilarczyk Krystyna 421 
Mandat > Urbański Izydor 177 365 
1. Bielecka Jolanta 270 
Mandat 2 Kusz Jan 293 400 
1, Łapacz Józef 344 
Mandat 2. pakocy Bogdan 231 388 
1. Kaniewski Marek 320 
Mandat 2, Pawlicka Irena 227 416 
1, Jańczak Mirosław '334 i 
Mandat > >alewski Tadeusz 214 415 


Okręg wyborczy Nr 12'dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Wągrowcu obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


przeprowadzenia głosowania na okręgowę listę wyborczą w 


okręgu wyborczym nr 12, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, SE osób objętych 


spisami wyborców 674 
b/ oddanych kart do głosowania 451 
 c/ głosów nieważnych | > 


d/ głosów ważnych 451 
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13/ 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


| 1, Błażejewski Bogdan 140 
Mandat 2, Piechocka Maria 137 174 
1. Napiecek Alojzy 108 
Mandat 2 Piechowiak Edmund 2455 188 
4; Czarnecka Ewa 146 
Mandat 2, Drążkiewicz Anna 103 -202 


Okręg wyborczy Nr 13 dla wyboru radnych Miejskiej Rady 
Narodowej w Wągrowcu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w. 
okręgu wyborczym nr 13, — | 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1169 
b/ oddanych kart do głosowania 792 
c/ głosów nieważnych — = 
d/ głosów ważnych - 792 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, 
które nie do= 
konały wyboru 


"41, Andrzejewski Czesław 343 
Mandat 2, walińciak Michał 149 | 300. 
1, Jessa Alojzy 366 
Mandat 2, przybyleki Marek 127 299 
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Cibail Zbigniew 214 


1, 
Nandar 2. Molendowski Franciszek 253 529 

1. Gramsa Benedykt 252 
RSE 2, Zalaszewski Edward 229 341 

1, Kozikowski Bolesław 271 
gancar 2, Wawrzyniak Zofia 213 308 

/-/ podpisy członków /pieczęć Miejskiej 

Miejskiej Komisji Komisji Wyborczej/ 
Wyborczej 


2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawo- 
wego sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r, przez Miejską 
Komisję Wyborczą w Wągrowcu w składzie: 


Przewodniczący Skrentny Zbigniew 

Zastępca przewodniczącego - Sadłowski Piotr 
Zastępca przewodniczącego Machowiak Bronisław 

Sekretarz ` Kozak Irena 


Członkowie: 


_Kolbusz Władysław 
Konwiński Grzegorz 
Kulczak Janusz 
Leciejewski Stanisław 


1, 

2z 

S; 

4, 

5, Marszał Krystyna 
6, Matczyński Stefan 

7, Malingowski Bogusław 

8, Paluszyńska Gabriela 

9, -Smyk Edmund 

Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Miejskiej 
Rady Narodowej w Wągrowcu, które odbyły się dnia 19 czerwca 
1988 r, 
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1al 
a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15,128 
b/ oddano kart do głosowania 10,114 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła 54 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła ` 10,060 


Komisja wyborcza stwierdziła, że w wyborach do Miejskiej 


Rady Narodowej w Wągrowcu następujący kandydaci otrzymali 


najwięcej ważnych głosów i zostałi wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 


Borucki Edward 
Duplicki Zenon 


Rączkowiak Elżbieta 


Broniecki Wojciech 


Doczekalski Zbigniew 


Okręg wyborczy nr 2 


Adamczak Tadeusz 
Koniarek Stanisław 
Mianowski Jerzy 
Matuszak Andrzej 
Bydłowska Maria 


Okręg wyborczy nr 3 


Kotecki Zdzisław 
Markiewicz Adolf 
Celka Danuta 
Twaróg Jacek 


Okręg wyborczy nr 4 


Jabłońska Justyna 
Pluciński Lech 
Sobczak Lech | 
Sandurski Adam 
Warzybok Krzysztof 


Okręg wyborczy nr 


Kaczmarek Piotr 
Komassa Stanisław 
Kusz Jerzy 
Kabacińska Danuta 
Jaśkowski Edward 


Okręg wyborczy nr 


Rajewicz Hieronim 
Kabat Jan 

Brandt Czesław 
Wierzbicki Ludwik 


Okręg wyborczy nr 


Kowaliński Andrzej 
Kujawa Danuta 
Nowak Roman 

Batog Stefania 


Okręg wyborczy nr 


Kłosowski Bogumił 
Matczyński Zenon 
Senger Stanisław 
Barczewska Maria 
Łoś Romuald 


5 


7 


8 


/ 
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Okręg wyborczy nr 9 Okręg wyborczy nr 12 
1, Huszcza Łucja 1, Błażejewski Bogdan 
2, Łuszcz Anna 2, Piechowiak Edmund 
3, Machnikowska Janina "3, Czarnecka Ewa 
4, SŚmykowski Kazimierz 
5, Igielski Grzegorz Okrey Wyborczy nr +3 


„ Andrzejewski Czesław 


Okręg wyborczy nr 10 Jessa Alojzy 


Tucholski Aleksander „ Gramsa Benedykt 


1 

2 
1, Patelski Eligiusz 3, Molendowski Franciszek 
2 4 
3, Okoniewski Tadeusz 5 
4 
9 


ə Kozikowski Bolesław 
Gajewski Zdzisław 
„ Franczak Ewa 


Okręg wyborczy nr 11 


e Pilarczyk Krystyna 
ə Kusz Jan 


1 

2 
3, Łapacz Józef 

4, Kaniewski Marek 
5 


5, Jańczak Mirosław- 


/-/ podpisy członków Ć /pieczęć Miejskiej 
Miejskiej Komisji Komisji Wyborczej/ 
Wyborczej 


~ 
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5 6 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyboru do Rady 


Narodowej Miasta i Gminy w Człopie, 


1. 


1/ 


a/ 


b/ 
c/ 
d/ 


Protokół głosowania na radnych w Am wyborczym sporządzony 
dnia 20.06.1988 r. przez RE BOL CZE Miasta i Gminy 
w Człopie w składzie: 


Przewodniczęcy Ryszard Klonowski 
Zastępca przewodniczącego Danuta Berlińska 
Sekretarz s Teresa Witczak 


Członkowie: 


1. Grochowicki Teodor 
2. Zawiślak Krystyna 

3. Mospinek Małgorzata 
4, Pogorzelska Józefa 
5. Stępień Teofil 

6. Ambroziak Leszek 

7. Pogrzebski Józef 

8. Czechowski Lesław 


Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Człopie obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 1, 

Nastcnaie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców i s» 231 
oddanych kart do głosowania ; 189 
głosów nieważnych SNS 


głosów ważnych 189. 
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_e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ liczba osób, 


które nie 
dokonały wyboru 

Mandat 1. Gbur Walentyna 57 | 15 

2, Jaśkiewicz Krystyna 62 
Mandat 1, Broniek Franciszek 57 6 

2, Frąckowiak Wiesław 59 
Mandat 1. Ławrynowicz Janina 67 +9 

2. Uglik Krzysztof. 43 


2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodewej Miasta 
i Gminy w Człopie obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły do głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu- 

 wyberczym'nr 2. i 

Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców ; 358 
-b/ oddanych kart- do głosowania 271 
c/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych l ; 271 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: ; . 
: f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1. Garbaczewski Edmund 123 26 


2. Michalski Kazimierz 65 

Mandat 1. Górska Anna i 101 22 
2. Sroczyńska Maria 82 

Mandat 1. Jędrzejczyk Jerzy 110 29 


2. Sokołowski Mirosław 68 
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Mandat 1. Bielecka Barbara 137 30 
2. Ignaczak Mirosław 37 


3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
-i Gminy w Człopie obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 

od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3. 


Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 330 
b/ oddanych kart do głosowania > 239 
c/ głosów nieważnych =- 
d/ głosów ważnych 239 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
| f/ liczba 
osób „które 


nie doko- 


nały wyboru - 


Mandat 1. Moryń Teresa 90 47 
2. Szczepankiewicz Władysław 77 


Mandat 1, Huzar Elżbieta 82 42 
2. Stojek Ireneusz 84 

Mandat 1. Frątczak Mieczysław 97 45 
2. Śnieżek Leon 64 

Mandat 1. Kołodziej Zofia > 128 = 41 


2. Podgórska Adela 34 
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4/ Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Człopie obejmujący 4 mandanty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 


okręgu wyborczym nr 4. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


z 


spisami wyborców 


b/ oddanych kart do głosowania 


c/ głosów nieważnych 
d/ głosów ważnych 


Mandat 1. Chorąży Anna 
2. Ślusarski Zbyszek 


Mandat 1, Huzar Marian 
2. Makowski Stanisław 


Mandat 1. Makowska Eugenia 


2. Zelek Janina 


Mandat 1. Anczyński Janusz 


2, Klonowska Jadwiga 


60 
118 


72 
129 


68 
109 


67 


` 128 


11 


232 


f/ liezba osób, 
które nie 
dokonały 
wybo ru 

3 
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5/ Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Człopie obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborezą w okręgu 


wyborczym nr 5, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyboreów 


b/ oddanych kart do głosowania 


c/ głosów nieważnych 


d/ głosów ważnych 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat 


Mandat 
Mandat 


Mandat 


1. 
2. 


pà 


2. 


1, 


2. 


1. 


2. 


Adamowicz Tadeusz 106 
Mnich Jan EE 66 
Břaszczyk. Edward i 86 
Cieślak 'Regina 88 
Lao Marian 74 
Szymczak Zdzisław c 97 
Os cóneki Marian 77 


Szczapankiewicz Halina 110 


f/ liczba osób, 
. które nie 


dokonały 
wyboru 


4 
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6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Człopie obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgowę listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 6. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła: 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców | 261 
b/ oddanych kart do głosowania 160 
c/ głosów nieważnych ; - 
d/ głosów ważnych = > 160 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 


które nie . 
dokonały wyboru. 


Mandat 1. Smak Zbigniew e3 : | 40 
2. Stefaniak Bronisław 30 

Mandat 1, Graczyk Stanisław 27 26 
2. Storman Marian 83 

Mandat 1, Makowski Piotr - 567 35 


2, Tymecki Zbigniew 32 
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7/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Człopie obejmujący 3 mandaty. . 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 7. 


Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


= 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 332 
b/ oddanych kart do głosowania 190 
c/ głosów nieważnych 1 
d/ głosów ważnych i s 189 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, 
= które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1. Białobrzeska Halina 46 | 47 
2. Szczypiński Jerzy . 72 

Mandat 1. Adamska Anna 37 36 
2. Jasiukiewiez Mirosław 80 | ; 

Mandat 1. Bezler Gzesłan 64 - 49 


2. Chlewiński Józef 57 
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8/ Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Człopie obejmujęcy 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczę w okręgu 
wyborczym nr 8.. 


Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
— następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 251 
b/ oddanych kart do głosowania 134 
c/ głosów nieważnych ; | 3 
a/ głosów ważnych 131 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


y A f/ liczba osób, 
które nie doko- 
nały wyboru 


Mandat 1. Drab Antoni 73 10 
2. Łocha Irena ; 19 
Mandat 1. Kasprzak Ferdynand ; 61 | A 8 
2. Spychalska Krystyna 23 
ó $ : a 
Mandat 1. Klepczarek Zofia 24 4 


2. Ługowski Andrzej 68 
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9/ Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Człopie obejmujęcy 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 
okręgu nr 9. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujęce wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców -> 323 
b/ oddanych kart do głosowania | (32220. 
c/ głosów nieważnych | 6 
d/ głosów ważnych > 214 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, 


które nie doko= 
nały wyboru 


Mandat 1. Majchrzak Stanisław 75 | 12 


2. Szpica Józef © 59 

Mandat 1. Augustyn Jadwiga 38 s 18 
2. Łozowski Sławomir 91 

Mandat 1. Laudańska Janina 57 11 


2. Romaniewicz Bogdan 66 
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10/ Okręg wyborczy na 10 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Człopie obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczę 


w okręgu wyborczym nr 10, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła. 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


e/ ważnie 


Mandat 


Mandat 


Mandat 


spisami wyborców - ; 226 
b/ oddanych kart do głosowania 173 
c/ głosów nieważnych : 7 
d/ głosów ważnych i 166 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób „które 
nie dokonały 


wyboru 
Grobel Ryszard 70 6 
Król Jan 53 
Fedyniak Stefan i 61 6 
Król Józef 36 
Dolecki Edward 61 3 
Kubiak Alicja 35 


1 
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11/ Okręg wyborczy nr 11 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
= Miasta i Gminy w Człopie obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczę w 
okręgu wyborczym nr 11. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 288 
b/ oddanych kart do głosowania 205 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych i 205 


-e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które 
nie dokonały 


Js i | ać wyboru 
Mandat 1. Burak Grzegorz 42 > 62 
2. Jakób Leon | 93 
Mena: 1. Chomik Alfreda 12 63 
2. Wapkal Sławomira 122 
„Mandat 1. Jagódka Jan 33 ; 55 


2, Koczenasz Elżbieta 109 
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12/ Okręg wyborczy nr 12 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Człopie obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


w okręgu wyborczym nr 12., 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców | 284 
b/ oddanych kart do głosowania 160 
c/ głosów nieważnych - < 
d/ głosów ważnych : 160 © 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób „które 
nie dokonały 


| wyboru 

Mandat 1. Robak Józef 110 44 
2, Zakrzewski Włodzimierz: 3 

"Mandat 1. Burda Stanisław + +28 " 34 
2. Gryćko Krystyna ` 95 

| | 

Mandat 1. Biliński Franciszek 15; : 32 
2. Cimcioch Zdzisław 110 

/ - / podpisy członków /-/ pieczęć Komisji 

Komisji Wyborczej - | Wyborczej Miasta 


Miasta i Gminy ; i Gminy 
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2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawo= 
wego sporządzony dnia 19 ezerwca 1988 r. przez Komisję 
Wyborcza Miasta i Gminy w Człopie w składzie: 


Przewodniczący 
Zastępca przewodniczącego 
Sekretarz 


Członkowie: 


1. Grochowicki Teodor 
2. Zawiślak Krystyna 
3. Mospinek Małgorzata 
4,,Pogorzelska Józefa 
5. Stępień Teofil 

6. Ambroziak Leszek 

7. Pogrzebski Józef 

8. Czechowski Lesław 


Klonowski Ryszard 
Berlińska Danuta 
Witczak Teresa 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Człopie, które odbyły się dnia 19.06.1988 r. 


I 
a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3548 
b/ oddano kart do głosowania R 2408 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła 31 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła - 2377 
II 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Człopie następujący kandydaci otrzymali 
najwięcej ważnych głosów i zostali wybrahi na radnych: . 


Okręg wyborczy nr i 
1. Jaśkiewicz Krystyna 
2. Frąckowiak Wiesław 
3. Ławrynowicz Janina _ 


Okręg wyborczy nr 2 
1.Garbaczewski Edmund 
2.Górska Anna 
3,Jędrzejczyk Jerzy 
4,Bielecka Barbara 
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2. 


3 


Okręg wyborczy nr 3 


Moryń Teresa 

Stojek Ireneusz 
Frątczak Mieczysław 
Kołodziej Zofia 


Okręg wyborczy nr 4 
Slusarski Zbyszek 
Makowski Stanisław 
Zelek Janina 
Klonowska Jadwiga 


Okręg wyborczy nr 5 


Adamowicz Tadeusz 
Cieślak Regina 
Szymczak Zdzisław 
Szczepankiewicz Halina 


Okręg wyborczy nr 6 
Smak Zbigniew 


Storman Marian 
Makowski Piotr 


Okręg wyborczy nr 7 


Szczypiński Jerzy 
Jasiukiewicz Mirosław 
Bezler Czesław 


/-/ podpisy członków 
Komisji Wyborczej 
Miasta i Gminy 


Okręg wyborczy nr 8 


Drab Antoni 


Kasprzak Ferdynand 
Ługowski Andrzej 


Okręg wyborczy nr 9 
Majchrzak Stanisław. 
Łozowski Sławomir 
Romaniewicz Bogdan 


Okręg wyborczy nr 10 


Grobel Ryszard 
Fedyniak Stefan 
Dolecki Edward 


Okręg wyborczy nr 11 


Jakób Leon 
Waplak Sławomira 
Koczenasz Elżbieta 


Okręg wyborczy nr i2 


Robak Józef 
Gryćko Krystyna 
Cimcioch Zdzisław 


/-/ pieczęć Komisji 


Wyborczej 
Miasta i Gminy 


147 . 


DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO Nr 10,poz.83 


5 są 


Protokoły głosowania na radnych i protokoł z wyborów do Rady Naro- 


dowej Miasta i Gminy w Gołańczy, 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r, przez Komisję Wyborczą 
Miasta i Gminy w Gołańczy w składzie: 


Przewodniczący - Połczyński Hilary 
Zastępca Przewodniczącego - Suchorski Edmund ` 
Zastępca Przewodniczącego - Lesiński Olgierd 
Sekretarz - Ciesielska Czesława 


4 


Członkowie: 


1, Radecki Edwin 8. Gustek Czesław 
2, Minkwicz Zofia 
3. Puweł Barbara 
4. Kossowska Urszula > 
5. Sierszulska Anna 
6. Błażejak Paweł 
+ 7, Kruś Alina 


1/ Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy w Gołańczy obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 


od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 


do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


w okręgu wyborczym nr 1, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ 


b/ 
c/ 
d/ 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


`. spisami wyborców 747 


oddanych kart do głosowania 610 
głosów nieważnych £ 
głosów ważnych : 610 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób,które . 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Hurnik Aleksander 164 117 
2. Łęga Antoni 248 
Mandat 1. Kędziora Henryk 244 
2, Wołowicz Tadeusz 163 123 
Mandat 1. Buczkowski Henryk 280 127 
2, Kaczmarek Zbigniew 130 
= Mandat 1. Kossowski Zenon . 205 121 
2. Maćkowski Zbigniew 204 
Mandat i. Szymkowiak Anna 172 121 > 
2, Wiśniewska Renata 226 


2/ Okre wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Gołańczy obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 2, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 594 
b/ oddanych kart do głosowania 503 
c/ głosów nieważnych =- 
d/ głosów ważnych .. 503 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób,które 
"nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Gawroński Jan 151 66 
2, Niedbalski Dominik . 185 


Mandat 1. Gawrońska Maria 837 68 
20M 2. Osuch Wojciech 207 
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Mandat 1. Kieliński Wojciech 136 


64 
2, Kusz Adam - 172 
` Mandat 1, Brzeziński Marian 139 
2. Lewandowski Wacław 183 66 
Mandat 1, Buczkowska Danuta 202 "64 
2. Matczyńska Ewa 124 


3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Gołańczy obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 

spisami wyborców "720 - 
b/ oddanych kart do głosowania 620 
c/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych ; 620 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób,które 
nie dokonały wyboru. 


Mandat 1, Przybyłowicz Andrzej 236 76 

2. Winiecki Tomasz 164 
Mandat 1. Michalski Władysław 218 75 

2, Nowak Alojzy 144 
Mandat 1. Krych Teresa 181 

2, Poprawski Wojciech ' ` 199 SZ 
Mandat 1, Bichs Marian 2055 

2, Czarnecki Maciej s; 3:186 > 
Mandat 1. Antkowiak Maria 193 56 


2, Kmiotek Józef ; 141 
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4/ 


Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Gołańczy obejmujący 5 mandatów, 


`- Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 4, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące AE on w tym okręgu: 


a/ osób, uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 727 
b/ oddanych kart do głosowania > 639 
c/ głosów nieważnych 1 
d/ głosów ważnych 638 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób,które 
nie dokonały wybor 


Mandat 1. Frieske Józef: | 152 203 
"2, Marmurowicz Lech 201 
Mandat 1, Jędrzejewski Tadeusz 146 
2, Urbański Jan s 168 FST 
Mandat 1. Frąckowiak Mirosław = 1212: 
2. Wełnicki Eugeniusz 1285. 122 
Mandat 1, Belter Tadeusz 203 216 
È 2, Florczyk Jerzy 116 
Mandat 1, Semrau Ryszard 143 
2. Wilczyński Jan 184 226 


5/ 


Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Gołańczy obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 5. ~ 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
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6/ 


a/ osób uprawnionych do głosowania ,czyli osób objętych spisami - 

wyborców 666 : 
b/ oddanych kart do głosowania 530 
c/ głosów nieważnych . a 
d/ głosów ważnych 530 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Okoński Kazimierz 255 

2, Zmudzińska Jadwiga 151 > 
Mandat 1, Łochyński Grzegorz 205 

2, Rożek Anastazja £72 = 
Mandat 1, Maćkowski Wiesław 248 

2. Sałata Zenon t22 3 
Mandat 1, Frąszczak Mieczysław . 180 

2, Konwiński Zygmunt 209 2 
Mandat 1, Gustek Marian 233 

2. Leszczyńska Jolanta 142 195 


Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Gołańczy obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 6, 


` i j 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania. w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, Fock osób oSA 


spisami wyborców 377 
b/ oddanych kart do głosowania 316 
c/ głosów nieważnych - 


d/ głosów ważnych 316 
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SASA ZZ CS ZR PO ARONA ZR POOR, 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Pisarek Piotr 76 136 
2, Wojciechowski Henryk 104 


'Madant 1. Grzesiak Zygfryd 103 
2. Olejniczak Czesław 68 3 

Mandat 1, Kujawa Józef 48 
` 2. Szulczewski Bolesław 143 > 

Mandat 1. Biniewski Wojciech 122 
i 130 


2, Dobrzykowski Stefan < DA 


7/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Gołańczy obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych własciwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 7, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


= spisami wyborców 270: 
. b/ oddanych kart do głosowania 473 
c/ głosów ważnych | 173 


d/ głosów nieważnych -= 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1, Łukaszewski Krzysztof 96 
5 
2. Winiecki Władysław 18 = 
Mandat 1. Kamiński Marian 47 
2, Wojciechowski Tadeusz 55 c 
Mandat 1, Buchs Zdzisława 47 | ż 
74 


2, Łężowski Czesław 52 
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8/ 


9/ 


-Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Gołańczy obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 8, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: j 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców | 468 

b/ oddanych kart do głosowania 347 

c/ głosów nieważnych i = 

d/ głosów ważnych ; 347 

e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 

| f/liczba osób ,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Koralewski Henryk 72 


2, Piwowarski Stefan 187 36 
Mandat 1. Nowaczewski Marian a to2 

2. Okuniewski Piotr 88 = 
Mandat 1. Stachowiak Jerzy 160 

2, Szarwark Leonard 80 a9 
Mandat 1. Bączkowski Franciszek 120 

2, Kasperek Dariusz 130 33 
Mandat 1. Janowiak Mieczysław 149 ź 

2. Stachowiak Andrzej 102 > 


Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Gołańczy obejmujący 5 mandatów, > 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 9, | 


Następnie, na podstawie tych protokółów, Komisja ustaliła 
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następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 572 
b/ oddanych kart do głosowania 388 
c/ głosów niważnych -= 
d/ głosów ważnych i A 388 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Należyta Emilia 106 
2, Ruszkiewicz Ryszard 84 Re 
Mandat 1, Mikołajczak Stanisław 96 
2, Rajmund Tadeusz 100 HB 
Mandat 1, Banach Zdzisław 98 
2. Jasiński Franciszek 112 SĘ 
Mandat 1. Bogus Adam 108 
2, Grzesiak Wojciech 96 aż 
Mandat 1, Janowiak Benedykt 112 
2, Kitkowski Tadeusz 81 07 
10/ Okręg wyborczy nr 10 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Gołańczy obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 10, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ 


b/ 


7 


d/ 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców | à 551 
oddanych kart do głosowania 372 
głosów nieważnych ! z 
głosów ważnych : 82372 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat 1, Gawrysiak Jerzy 
2. Kędziora Kazimierz 
Mandat 1. Loose Jerzy 


4 
2. Michalski Antoni 


Mandat 1, Dziurka Roman 
2, Mikołajczak Władysław 


Mandat 1. Dobrzykowski Wiktor 
2. Maryniewski Paweł 


Mandat 1. Leszczyński Eugeniusz 
2, Nowakowski Stanisław 


(-) podpisy członków Komisji 
Wyborczej Miasta i Gminy 


107 
98 
130 
76 
100 
102 
123 
71 


104 
97 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


107 
108 
112 
119 


111 


(pieczęć Komisji 
Wyborczej Miasta i Gminy) 


Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawo- 
wego sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r. przez Komisję 
w składzie: 


Wyborczą Miasta i Gminy w Gołańczy 


Przewodniczący 

Zastępca przewodniczącego 
Zastępca przewodniczącego 
Sekretarz 


Członkowie: 

1. Radecki Edwin 

2. Minkiewicz Zofia 
3. Puweł Barbara 

4, Kossowska Urszula 
5. Sierszulska Anna 
6. Błażejak Paweł 

7, Gustek Czesław 


Połczyński Hilary 
Suchorski Edmund 
Lesiński Olgierd 
Ciesielska Czesława 
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8. Kruś Alina 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Gołańczy które odbyły się dnia 19 czerwca 
1988r, 


a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła i 5,694 
b/ oddano kart do głosowania 4.498 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła 1 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła 4,497 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy Gołańcz następujący kandydaci otrzymali naj- 
więcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: - 


Okręg wyborczy nr 1 . Okręg wyborczy nr 4 


1, Łęga Antoni 1. Marmurowicz Lech 

2 Kędziora Henryk 2. Urbański Jan 3 
T Buczkowski Henryk 3. Frackowiak Mirosław 
4, Kossowski Zenon 4, Belter Tadeusz 

5, Wiśniewska Renata 5, Wilczyński Jan 


Okręg wyborczy nr 2 


Niedbalski Dominik 
Osuch Wojciech 
Kusz Adam 
Lewandowski Wacław 
Buczkowska Danuta 


Okręg wyborczy nr 3 


1, 


Przybyłowicz Andrzej 
Michalski Władysław 
Poprawski Wojciech 
Bichs Marian 
Antokowiak Maria 


Okręg wyborczy nr 5 
1, Okoński Kazimierz 
2, Łochyński Grzegorz 
3, Maćkowski Wiesław 
4, Konwiński Zygmunt 
5, Gustek Marian 


Okręg wyborczy nr 6 


1, Wojciechowski Henryk 
2, Grzesiak Zygfryd 


3, Szulczewski Bolesław 


4, Biniewski Wojciech 
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Okręg wyborczy nr 7 | i Okręg wyborczy nr 9 


1. Łukaszewski Krzysztof |. 1. Należyta Emilia 
2. Wojciechowski Tadeusz 2. Rajmund Tadeusz 
3, Łężowski Czesław 3, Jasiński Franciszek 


4. Bogus Adam 
5. Janowiak Benedykt 


Okręg wyborczy nr 8 - Okręg wyborczy nr 10 
1. Piwowarski Stefan 1, Gawrysiak Jerzy 
2. Nowaczewski Marian 2, Loose Jerzy 
3, Stachowiak Jerzy 3. Mikołajczak Władysław 
4, Kasperek Dariusz 4, Dobrzykowski Wiktor 
5, Janowiak Mieczysław 5. Leszczyński Eugeniusz 
(-) podpisy członków ' (pieczęć Komisji Wyborczej 


Komisji Wyborczej Miasta i Gminy) 
Miasta i Gminy | 
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$ 10 


Protokoły głosowania na rad nych i protokół z wyborów do Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Jastrowiue 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą 
Miasta i Gminy w Jastrowiu w składzie: 


Przewodniczący = Pietrzak Romualda 
Zastępca Przewodniczącego = Borkowski Mieczysław 
Sekretarz 7 = ` Chisiński Kazimierz 
Członkowie: | 


1. Adamczyk Maria 

2, Gabryś Witold 

3, Cieślicki Stanisław 

4, Gluszkiewicz Stanisław 
5, Krawczyk Urszula 

6, Śmolicz Krystyna 

7. Szafranek Tadeusz 

8, Franas Maria 


1) Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Jastrowiu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr îe 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 954 
b) oddanych kart do głosowania 591 
c) głosów nieważnych =- 


d) głosów ważnych . : 591 ` 
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2) 


e) ważnie 


Mandat 1. 
2. 
Mandat 1, 
2. 


Mandat 1. 
2, 


Mandat 1» 
2, 


Mandat 1. 
2. 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Kowhan Urszula 151 175 
Szczęsny Wiesław 179 
Labuda Kazimierz 134, 22166 
Pietrow Jerzy 183 
Giłka Ireneusz 195 154 
Orłowski Romuald 112 
Cybulska Leokadia 110 175 
Fortuna Grzegorz 206 
Koguciuk Bogdan 199 163 
Piotrowska Wiesława 123 


Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej. 
Miasta i Gminy w Jastrowiu obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


Następnie, 


w okręgu wyborczym nr 2, 


na podstawie tych protokołów,Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 782 
b) oddanych kart do głosowania 484 
c) głosów nieważnych 4 
d) głosów ważnych 480 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat 1. 
Mandat 1, 
2% 


fj liczba oach, któte 
nie dokonały wyboru 


Brzeziński Henryk AD ZE 100 


Fortuna Zygmunt 141 
Gołąb Władysław 163 106 


Piszczek Elżbieta apa 
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Miasta i Gminy w Jastrowiu obejmujący 4 mandaty. 


-160 
Mandat 1, Kotlarek Jerzy 126 132 
2. Skrzoska Henryk 157 
"Mandat 1, Pinas Paweł 93 66 
2. Stemler Jarosław 192 
3) Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Jastrowiu obejmujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu nr 3» 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
, spisami wyborców _866 
b) oddanych kart do głosowania 526 
c) głosów nieważnych 1 
d) głosów ważnych 525 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f£) liczba osób, 
które nie doko- 
: nały wyboru 
Mandat 1. Rakieć Alicja 187 144 
2, Taranienko Stanisław 105 
Mandat 1. Bożek Mieczysław 182 124 
2, Gryko Honorata 107 
Mandat 1, Kujawa Waldemar 216 135 
2, Orłowska Bożena 73 
Mandat 1, Biale Roman 116 153 
2, Lewicki Janusz 162 
Mandat 1. Łopaciński Wiktor 175 157 
2, Małecki Wiesław 97 i 
4) Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
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Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 4, | 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) ósób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 670 
b) oddanych kart do głosowania 390 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 390 


e) waźnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Jarosz Ireneusz i 161 91 
2, Markowski Czesław 63 
Mandat 1. Bednarz Adam 145 95 
2, Felkiewicz Janina 72 > 
Mandat 1. Gotowiecki Zenon 178 37 
2, Zielonka Anna 63 i 
Mandat 1, Kitka Stanisław 1253 ; 90 
2. Różalska Marianna - 102 
5) Okręg wyborczy Nr 5 dla ców radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Jastrowiu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły ada od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę woczcza 

w okręgu wyborczym nr 5, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców SĘ 760 
b) oddanych kart do głosowania 543 
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c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 543 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały 


wyboru 
Mandat 1. Cielas Stefan _ 269 116 
2, Chisińska Danuta 85 
Mandat 1. Filipiak Józef 210 134 
` 2. Ślusarski Władysław 447 
Mandat 1, Gawrysiak Tadeusz soo 21 121 
2, Krzywda Jan 210 
Mandat 1. Gołda Jan SIU 112 
2, Musiał Danuta ` 188 
Mandat 1. Dankowski Włodzimierz 137 115 
2, Gocłowski Władysław 172 Ś 


6) Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Jastrowiu obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę 
wyborczą w okręgu wyborczym nr 6, 


Następnie, na podstawie tych protokołów Komisja ustali- 
ła następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 5 DOSK 
b) oddanych kart do głosowania i 356 
c) głosów nieważnych m 
d) głosów ważnych | 356 


e) ważnie >>" głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały” wyboru 


Mandat 1, Odzeniak Maria 111 62 
2, Pawlikowski Edward 130 
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163 
Mandat.1. Igiel Hieronim 98 ' 61 
2. Jezierski Mieczysław 114 
Mandat 1. Kucharski Zygmunt 106 63 
2. Warzyński Józef 105 
7) Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Jastrowiu obejmujący 4 mandaty» 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową sea wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 7, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli 'osób objętych 
spisami wyborców 677 
b) oddanych kart do śłosówini. l Ll7 
c) głosów nieważnych ZA 
d) głosów ważnych 447 
e) ważnie oddanych głosów 21 kandydaci: 
f) liczba osób, które 
| nie dokonały wyboru 
Mandat 1, Malec Bożenna 5 2 113 
2. Ogrodnik Tadeusz 190 
Mandat 1, Dębicka Teresa |. 163 100 
2, Szpakowska Helena 94 
Mandat 1. Frączak Józef 151: 100 
2. Tabaczyński Jerzy 109 
Mandat 1. Gacka Dariusz 153 88 
2e Moskal Eugeniusz- 116 
8) Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Jastrowiu obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


4 
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przeprowadzenia głosówaniana okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 8 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 


sami wyborców 512 
b) oddanych kart do głosowania 343 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 343 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Kacprzak Bożena 208 -96 


2. Owczarczyk Henryk "39 

Mandat 1, Mierzejewska Krystyna 99 138 
2. Nowak Jerzy 106 

Mandat 1. Kondras Józef 152 1315 
2, Wajcht Ryszard 60 

Mandat 1, Król Stanisław 136 125 
2. Wojcieehowska Helena 82 


9) Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Jastrowiu obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 9e 


Następńie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 4 à 392 
b) oddanych kart do głosowania 258 
c) głosów nieważnych > | - 


d) głosów ważnych 258. 
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e) ważnie okay głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Marzec Elżbieta 74 109 
2, Foźniak Albert TƏ ; ; 

Mandat 1, Kania Józef 78 87 

| 2. Nawrot Ireneusz 93 

Mandat 1, Kowalczyk Krystyna 36 99 
2, Opasiak Adam 122 


10) Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Jastrowiu obejmujący 2 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 10. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła Š 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób OBSECYCH spi- 


sami wyborców - T253 
b) oddanych kart do głosowania 144 
c) głosów nieważnych > > > 
d) głosów ważnych 144 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


41 


Mandat 1. Hałuszko Stefan 80 40 
2, Przyborowski Henryk J5 
Mandat 1, Kaczorowska Urszula 21 48. 
2, Maliczewski Bogdan 2 
) Okręg wyborczy Nr 11 dla wyboru radmych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Jastrowiu obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły aa od 
wszystkich obwodowych komisji Ko właściwych do prze- 
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prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 11. 


Następnie, ma podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców 461 
b) oddanych kart do głosowania 308 
c) głosów nieważnych -= 
d) głosów ważnych 12308 


_ e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


12) 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Dzikowski Kazimierz - 89 132 
Że Kądziołka Mieczysław 87 
Mandat 1. Czerwik Halina 84 134 
2, Jackiewicz Kazimierz 90 
Mandat 1. Bzowski Krzysztof 117 130 
2. Ćwirko Jerzy | 61 
Okręg wyborczy Nr 12 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Jastrowiu obejmujący 3 mandaty e. 


‘Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszys- 


tkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadze- 
nia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 


ńr 12, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców ` ; 410 
b) oddanych kart do głosowania 280 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych i 280 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
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Mandat 1. Bzowska Łucja mer 122 
2. Łągwa Jadwiga 40 

Mandat 1. Abramski Kazimierz ` 25 739 
2. Kucharczyk Stanisław 176 

Mandat 1. Berndt Zbigniew 2.3 106 
2. Łągwa Stanisław 99 


2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r, przez Komisję URE, 
Miasta i Gminy w Jastrowiu w składzie: 


Przewodniczący - Pietrzak Romualda 
Zastępca przewodniczącego - Borkowski Mieczysław 
Sekretarz = Chisiński Kazimierz 


Członkowie: 


1. Adamczyk Maria 

2. Gabryś Witold 

3, Cieślicki Stanisław 

4, Gluszkiewicz Stanisław 
5, Krawczyk Urszula 

6. Smolicz Krystyna 

7. Szafranek Tadeusz 

8, Franas Maria 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy Jastrowie, które odbyły się 19 czerwca. 1988 r.: 


a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7,242 


b) oddano kart do głosowania j 4,670 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła 5 
d) liczba głosów ważnych wynosiła Gs > 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Jastrowiu następujący kandydaci otrzymali naj- 
więcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: © : 
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Okręg wyborczy nr 1 


16 Szczęsny Wiesław 
"2, Pietrow Jerzy 

3, Giłka Ireneusz 
4, Fortuna Grzegorz 
5. Koguciuk Bogdan 


. Okręg wyborczy nr 2 


4. Brzeziński Henryk 
2. Gołąb Władysław 
3, Skrzoska Henryk 
4, Stemler Jarosław 


Okręg wyborczy nr 3 
1. Rakieć Alicja 
'2., Bożek Mieczysław 
3, Kujawa Waldemar 
4, Lewicki Janusz 
5. Łopaciński Wiktor 


Okręg wyborczy nr 4 
1. Jarosz Ireneusz 
2. Bednarz Adam 


3, Gotowiecki Zenon 
4, Kitka Stanisław 


Okręg wyborczy nr 5 
1. Cielas Stefan . 
2, Filipiak Józef 
3, Krzywda Jan 


4, Musiał Danuta 
5, Gocłowski Władysław 


Okręg wyborczy nr 6 


1. Pawlikowski Edward 
2, Jezierski Mieczysław 
3, Kucharski Zygmunt 


(-) podpisy członków Miejskiej 


Komisji Wyborczej 


B 2e 


Że 


2e 
Ża 


Że 


Okręg wyborczy nr 


Ogrodnik Tadeusz 
Dębicka Teresa 
Frączek Józef 
Gacka Dariusz 


Okręg wyborczy nr 


Kącprzak Bożena 
Nowak Jerzy 
Kondras Józef 
Król Stanisław 


Okręg wyborczy nr 
Poźniak Albert 
Nawrot Ireneusz 
Opasiak Adam 


Okręg wyborczy nr 


Hałuszko Stefan 
Maliczewski Bogdan 


Okręg wyborczy nr 
Dzikowski Kazimierz 
Jackiewicz Kazimierz 
Bzowski Krzysztof 


Okręg wyborczy nr 


Bzowska Łucja 
Kucharczyk Stanisław 
Łągwa Stanisław 


10 


11 


12 


(pieczęć Miejskiej Komisji 
Wyborczej ) 
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Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Rady Naro- 

dowej Miasta i Gminy w Krajence, 


1, Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r, przez Komisję Wyborczą 
Miasta i Gminy w Krajence w składzie: 


. Przewodniczący > Skwirowski Jan 


Zastępca przewodniczącego = Stanek Ryszard 

' Zastępca przewodniczącego - Wirth Marianna 
Sekretarz > - Kacperek Marianna 
Członkowie: 


1. Jończyk Zbigniew 

2, Wójtowicz Genowefa 

3, Szczerbiak Janusz 

Łk, Kokowski Piotr 

5. Wielga Andrzej 

6, Stachera Krystyna 

7. Wolanicka-Haraj Wanda 
8. Holik Aleksandra 


1/ Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Krajence obejnujący 5 mandatów, 


Komis ja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 1. i 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: . 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 577 
b/ oddanych kart do głosowania . 389 
c/ głosów nieważnych 3 = 
d/ głosów ważnych RL SA -389 - 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: - 
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h f/ liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


Mandat 1. Baran Jerzy 115 74 
f 2. Piszozek Roman ' 156 

Mandat 1, Novak Władysław 130 65 
2, Piszczek Szczepan 134 

Mandat 1. Holik Zbigniew 116 72 
2, Polley Stanisław 435 

Mandat 1, Goździkowska Zdzisława 177 78 
2, Masion Roman 77 

Mandat 1, Dolecki Longin 5% - 70 
2. Żak Wiktor 101 


2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
aei Gminy w Krajence obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 2 , 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 502 
b/ oddanych kart do głosowania 379 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych 7.379 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 

f/ liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 

Mandat t. Michalski Stanisław 118 67 
2, Wójtowicz Stanisław 130 
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Mandat 1. Goździkowski Zygmunt . 52 82 
2, Kosecki Stanisław 196 

Mandat 1, Kujawa Alfons 85 72 
2, Lashmann Bożena 160 

Mandat 1, Juda Michał 101 74 
2, Smodis Antoni 142 

Mandat 1. Baran Zbigniew 86 77 
2, Waberski Krzysztof 168 


3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Krajence obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji- wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3 e 


Następnie, na podstawie tych protokołów; Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania,czyli osób objętych 


spisami wyborców 438 
b/ oddanych kart do głosowania 303 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych | " 303 


e/ wążnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


£f/ liczba osób; 
/ które nie do= 
konały wyboru 


“Mandat 1, Polański Stanisław 169 63 


l 2, Rozmiarek Zygmunt 4 
Mandat 1e Drewnicki Bogusław 116 61 
2, Martin Andrzej 86 
Mandat 1. Szulc Leonard 145 52 
2, Tadych Henryk 67 
, Mandat 1. Martenka Kilian 114 59 


2, Olejarz Krystyna 95 
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4/ Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Krajence obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze— 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr % , : 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


| spisami wyborców ; 612 
b/ oddanych kart do głosowania 479 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych ; 479 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie do= 
konały wyboru 


Mandat 1, Kowalik Józef 420 89 
2, Nowicka Barbara 188 

Mandat 1, Czaja Gabriel 183 87 
2, Stenka Kazimierz 120 

Mandat 1. Jędrzejewski Hieronim 197 110 
2. Michałek Zofia 86 

Manda t 1. Baran Brygida 122 114 
2. Belka Kazimiera 176 - 

Mandat 1, Szweda Irena — 124 | 98 


2, Witkowska Krystyna 190 


5/ Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Krajence obejmujący 5 mandatów. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą. 
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w okręgu wyborczym nr 5 , 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 474 
b/ oddanych kart do głosowania -''282 
c/ głosów nieważnych 1 
d/ głosów ważnych " 281 


e/ ważnie oddanych czacie otrzymali kandydaci: 


£/ liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


Mandat 1. Bieniek Wiktor 106 h2 > 


2, Widawski Jan 79 

Mandat 1. Mecha Feliks 76 53 
2, Piszczek Tadeusz 86 

Mandat 1. Sawicki Józef 68 Ło 
2, Wielga Konstanty 100 

Mandat 1. Łodkowski Edward 59 31 

` 2. Niedźwiecki Kazimierz 125 
Mandat 1. Górecka Irena 117 -28 


2. Rogowski Leszek 83 


6/ Okręg wyborczy nr 6 dia wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Krajence obejmujący } mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły śle > od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 6 , 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja a: 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób ebjętych 
spisami wyborców i 434 

b/ oddanych kart do głosowania : 267 

c/ głosów nieważnych 
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d/ głosów ważnych 267 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


Manda t 1. Kania Henryk 114 39 
2. Zych Zdzisław 84 

Mandat 1. Szczepański Romuald 111 53 
2. Tadych Czesław 68 

Mandat 1. Bocheński Ludwik 97 61 
2, Kosarzycki Bronisław 79 

Mandat 1. Gliszewska-Boroch Irena 98 60 
2, Gniot Piotr 56 


7/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Krajence obejmujący 3 mandaty, 
; 5 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze_ 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 7 

Następnie; na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


-spisami wyborców 327 
b/ oddanych kart do głosowania 178 
c/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych 178 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób; 
które nie do= 
konały wyboru 


Mandat 1. Bereśniewicz Antoni 18 28 
2, Szota Henryk 103 
Mandat 1. Gnaciński Zbisław 112 32 


2, Tumaniec Jan 18 


`~ 


> 
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8/ 


9/ 


Mandat 1. Gmiter Danuta 69 21 
2. Sarnowska Bogumiła 36 


Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Krajence obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania ną okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 8, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców a 295 
b/ oddanych kart do głosowania 191 
c/ głosów nieważnych S 
d/ głosów ważnych 191 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci; 


f/ liczba osób, 
które nie do= 
konały wyboru 


Mandat 1. Waldowska Genowefa 46 29 
2. Wojtecki Jan 80 

Mandat 1. Brzezińska Łucja 78 33 
2. Włodarczyk Jan 57 

Mandat 1.. Wojtecki Andrzej 41 37 
2. Zaręba Ryszard 78 


Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Krajence obejmujący 3 mandaty, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 9 , , 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
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a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców A =~ 298 
b/ oddanych kart do głosowania 238 
c/ głosów nieważnych | | - 
d/ głosów ważnych 238 


e/ ważnie a głosów otrzymali kandydaci: 


£/ liczba osób, 
R Z; które nie do- 
> konały wyboru 


Mandat 1. Babut Kazimierz 103 59 

2, Pobereźny Adam 73 

_ Mandat 1. Konnak Norbert 67 63 
2. Marlewski Eugeniusz 96 

Mandat 82 Bihun Jerzy ; 58 74 
2; Rogenbuk Norbert 101 


10/0kręg wyborczy nr 10 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Krajence obejmujący 4 mandaty. 


Komis ja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową R. wyborczą w owe: 
wyborczym nr 10 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1408 
b/ oddanych kart do głosowania . 267 
c/ głosów nieważnych | = 
d/ głosów ważnych 267 


e/ ważnie oddanych czo = coma? kandydaci: 


£/ liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 
Mandat 1. Jasiak Józef 107 58 
~. 2, Siedlec Mieczysław 94 
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Mandat 1. Michoń Władysław 120 61 
2, Popławski Jan 78 
Mandat 1, Pietrzak Andrzej 110 49 > 
2, Radke Edmund 100 
Mandat 1. Bator Andrzej 81 59 
2, Fornal Jan 121 
/ = / podpisy członków / pieczęć Miejsko — 
Miejsko = Gminnej Gminnej Komisji 
Komisji Wyborczej - Wyborczej / 


Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 


sporządzony dnia 20 czerwca ,1988 r. przez Komisję Wyborczą 
Miasta i Gminy w Krajence w składzie: | 


Przewodniczący = Skwirowski Jan 


Zastępca przewodniczącego = Stanek Ryszard 
Zastępca przewodniczącego = Wirth Marianna 
Sekretarz = = Kacperek Marianna 
Członkowie? 


1, 
2, 
Że 
h, 
5e 
6; 


7. 


8. 


Jończyk Zbigniew 
Wójtowicz Genowefa 
Szczerbiak Janusz 
Kokowski Piotr 

Wielga Andrzej 
Stachera Krystyna 
Wolanicka-Haraj Wanda 
Holik Aleksandra 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Krajence, które odbyły się dnia 


19 czerwca 1988 r, 
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I 
a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła ` 14365 
b/ oddano kart do głosowania 2973 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła 1 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła 2972 


II 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rady Narodowej 


Miasta i Gminy w Krajence następujący kandydaci otrzymali 


najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 


1, Piszczek Roman 
2, Piszczek Szczepan 
3. Polley Stanisław 


4, Goździkowska Zdzisława 


5, Dolecki Longin 


Okręg wyborczy nr 2 


1. Wójtowicz Stanisław 


2, Kosecki Stanisław 
3. Lashmann Bożena 
4, Smodis Antoni © 
5, Waberski Krzysztof 


Okręg wyborczy nr 3 


1. Polański Stanisław 
2, Drewnicki Bogusław 
3. Szulc Leonard 

4, Martenka Kilian 


Okręg wyborczy nr + 


1. Nowicka Barbara 

2. Czaja Gabriel 

3, Jędrzejewski Hieronim 
4, Belka Kazimiera 


Okręg wyborczy nr 5 


1. Bieniek Wiktor 

2, Piszczek Tadeusz 

3. Wielga Konstanty 

4, Niedźwiecki Kazimierz 
5, Górecka Irena 


Okręg wyborczy nr 6 


1. Kania Henryk 

2, Szczepański Romuald 

3, Bocheński Ludwik 

4, Gliszewska-Boroch Irena 
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Okręg wyborczy nr 7 Okręg wyborczy nr 9 

1. Szota Henryk 1. Babut Kazimierz 

2, Gnaciński Zbisław 2. Marlewski Pugeniusz 
3, Gmiter Danuta 3, Rogenbuk Norbert 
Okręg wyborczy nr 8 Okręg wyborczy nr 10 
1. Wojtecki Jan ~. 1. Jasiak Józef 

2, Brzezińska Łucja 2. Michoń Władysław 

3. Zaręba Ryszard 3. Pietrzak Andrzej 


4, Fornal Jan 


x 


Jay. podpisy członków - / pieczęć Miejsko - 
Miejsko = Gminnej Gminnej Komisji 
Komisji Wyborczej Wyborczej / 
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8 12 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyboru do Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Krzyżu, 


"4, Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzony 
dnia 20.06.1988 r. przez Komisję Wyborczą Miasta i Gminy 
w Krzyżu w składzie: 


Przewodniczący Taszarek Zbysław 
Zastępca przewodniczącego Wasilewski Bolesław 
Zastępca przewodniczącego Szymanowicz Ryszard 
Sekretarz i Wylegała Halina 


Członkowie :- 
1. Koczerba Janina 
2. Surma Lidia 
3. Kwapis Anna 
4, Korbik Jolanta 
5, Góźdź Kazimierz 
6. Bohdziewicz Wanda 
7, Baranowski Jan 
8. Świtała Andrzej 


1/ Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Krzyżu obejmujący 4 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro= 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor= 
czym nr 1. > 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 496 
b/ oddanych kart do głosowania 351 
c/ głosów nieważnych | = 


d/ głosów ważnych ; 351 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, 


które nie doko- 
nały wyboru 


Mandat 1, Baranowska Maria 150 40 


2, Ociepka Aleksander 121 
Mandat 1. Bućkowski Julian 133 | 31 
2. Zydor Eugeniusz _ 129 | 
Mandat 1. Leniar Mieczysław 100 38 
2. Olczyk Irena 166 
Mandat 1. Godlewska Wiesława 213 37 
- 2. Styk Ryszard 64 


2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Krzyżu obejmujący 4 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze” 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 2, i 
Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców ń 465 
b/ oddanych kart do głosowania ' ; 306 
c/ głosów nieważnych >= 
d/ głosów ważnych - | 306 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób „które 
"nie dokonały wy= 


l boru 
Mandat 1. Drost Ryszard | 113 42 
2. Klocek Jan 98 
Mandat i, Bielska Alicja zę: 83 51 


2. Thomas Elżbieta 5 136 
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Mandat 1, Gulez Donat 92 49 
2. Ostenda Zofia 123 

Mandat 1., Brzeziński Tadeusz 185 46 
2. Kwapis Florian 54 


3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Krzyżu obejmujący 1 mandat, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3. 
Następnie ,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 176 
b/ oddanych kart do głosowania 97 
c/ głosów nieważnych =- 


d/ głosów ważnych ; 97 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Galos Zygmunt 38 , 13 
2. Świeczko Franciszek 42 


4/ Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 

i Gminy w Krzyżu obejmujący 3 mandaty, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
„prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 

wyborczym nr 4 . 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 

spisami wyborców 371 
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b/ 
c/ 
d/ 
e/ 


oddanych kart do głosowania 189 


głosów nieważnych = 
głosów ważnych 189 
ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osóbktóre 
nie dokonały 


wyboru 
Mnadat 1. Bakinowski Marian 88 32 
2. Eliński Henryk 52 
Mandat 1. Boruch Leszka 48. 28 
2. Sitko Henryk 94 
Mandat 1, Makrocki Antoni 61 30 
2. Szkoda Andrzej 79 


5/ 


Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Krzyżu obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


. wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


„a/ 


b/ 
c/ 
d/ 
e/ 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okr ggu 
wyborezym nr 5. 

Następnie , na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 555 
oddanych kart do głosowania 373 
głosów nieważnych - - 

głosów ważnych 373 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 
f/ liczba osób,które 


| nie dokonały wyboru 
„ Kita Stanisław 80 129: 


Mandat 1 
2. Konieczny Teodor 164 

Mandat 1, Feszczyn Jan | 120 2008 
2. Łukowiak Zbigniew 98 
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Mandat 1. Andrzejewski Kazimierz. 90 131 
2. Kujawa Elżbieta 152 
Mandat 1. Koza Maksymilian 105 150 
2. 


Piątek Zbigniew 118 


6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Krzyżu obejmujący 4 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


- wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr ô. i 
Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych „do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 530 
b/ oddanych kart do głosowania 316 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych 316 
e/ ważnie RE głosów mall kandydaci: 


Mandat 
Mandat 
Mandat 


Mandat 


f/liczba osóbktóre 
nie dokonały wyboru 


1. Kierzynkowski Wojciech 117 114 
2. Kołodziej Władysława 85 

1. Bednarz Kazimierz Ebi 86 132 
2. Kubiś Karol 98 
1. Biliński Michał 97 130 
2. Jasiew?fcz Zygmunt F ; 89 

1. Baranowska Krystyna. - 152 107 
2. Bojko Ryszard 57 


7/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Krzyżu obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły a od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 7. 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujęce wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców | 480 
b/ oddanych kart do głosowania 300 
c/ głosów nieważnych S 
d/ głosów ważnych X 300 


e/ ważnie oddanych głosów sSozaaii kandydaci: 
f/liezba osób,które 

| nie dokonały wyboru 

Mandat 1, Gierłowska Maria — 72 112 


2, Mosakowska Danuta 116 ż 

Mandat 1. Biros Marian 26 80 
2. Kordus-Krystek Walentyna 194 

Mandat 1, Mak Kazimierz 116 89 
2. Rudnicki Antoni 95 


8/Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Krzyżu obejmujący 4 mandaty, 
Komisja stwierdziłą ,iż otrzymała protokoły głosowanie od wszystkich 
obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głoso- 
"wania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 8. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do yłosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców - 497 
b/ oddanych kart do głosowania | 348 
c/ głosów nieważnych | > 
d/ głosów ważnych - 3 348 


e/ ważnie oddanych głosów otrznna kandydaci: 
f/liczba osób „które 
e nie dokonały wyboru 
Mandat 1.Kozłowski Jerzy | 70 i 50 
2.Krukowski Aleksander 179 
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Mandat 1. Franusik Wiesław 74 65 


2. Lala Franciszek 153 
Mandat 1. Dymek Zygmunt "102 65 
2. Kałużny Stefan 155 
Mandat 1, Staszek Maria | 94 58 
2, Wilk Tadeusz 159 
9/ Okręg. wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


a/ 


b/ 
c/ 
d/ 
e/ 


i Gminy w Krzyżu obejmujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 9. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców ć 565 
oddanych kart do głosowania 392 
głosów nieważnych ; ; - 
głosów ważnych 392 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: ; 
f/liczba osób,które 
| nie dokonały wyboru 
Różański Andrzej 136. AOL 


Mandat 1. 
2. Rusin Andrzej 133 

Mandat 1, Ostenda Bolesław 115 61 
2. Trąbski Andrzej 147 

Mandat 1, Bazelak Eugeniusz 169 1.64 

2, Dworzyński Józef 91 

Mandat 1. Dziubiński Jan 145 23 72 
2. Górny Tadeusz 102 

Mandat 1. Kozak Andrzej 148 1161 
2. Truszyński Krzysztof 104 i 
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10/ 


~ a/ 


b/ 
c/ 
d/ 
e/ 


Okręg wyborczy nr 10 dla wyboru radnych Rady Na rodowe j 
Miasta i Gminy w Krzyżu obejmujący 4 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


„wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 
okręgu wyborczym nr 10. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 
wyborców . 518 
oddanych kart do głosowania 282 

głosów nieważnych - 

głosów ważnych 282 

ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób „które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Leniar Franciszek = 90 48 
2. Norkowski Zdzisław 121 ; | 
Mandat 1. Dolski Lechosław 86 śe ~ 66 
2. Rejmaniak Zenon 108 | 

Mandat 1. Kosiński Marian 97 $ 47 
2. Mak Franciszek 112 

Mandat 1. Różański Mirosław 115 ; 58 
2. Wyrwa Alfons 86 

11/ Okręg wyborczy nr 11 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


a/ 


Miasta i Gminy w Krzyżu obejmujący 2 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od - 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 1f. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców > 250 
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b/ oddanych kart do głosowania 


c/ głosów nieważnych 
d/ głosów ważnych 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat 1. Araszewski Zygmunt 
2. Rutkowski Bogdan 

Mandat 1. Dziubiński Ignacy 
2. Golisz Maria 


59 
55 
78 
56 


f/liezba Bób,które 
nie dokonały wyboru 
44 


23 


12/ Okręg wyborczy nr 12 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Krzyżu, obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 12. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 


_b/ oddanych kart do głosowania 


c/ głosów nieważnych 
d/ głosów ważnych 


230 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat 1. Janc Ryszard 
2.Smoliński Władysław 

Mandat 1.Grabowski Jan 
2,Górzyńska Jadwiga 


68 


30 


26 


73 


f/liczba osób „które 
nie dokonały wyboru 
21 


17 


13/ Okręg wyborczy nr 13 dla wyboru radnyeh Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Krzyżu obejmujący 3 moendaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
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przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 
okręgu wyborczym nr 153, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 420 
b/ oddanych kart do głosowania | 286 
c/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych 286 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
| f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Szkoda Stanisław 132 113 


2. Wysoczański Włodzimierz 41 
Mandat 1. Biskup Redeusz 70 ? 119 

2. Kanas Teresa 97 | | 
Mandat 1. Sadowski Mieczysław. 141 112 


2. Smoliński Józef 33 


14/0kręg wyborczy nr 14 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Krzyżu obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 14, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli ósób objętych 


spisami wyborców > 249 
b/ oddanych kart do głosowania ; 142 
c/ głosów nieważnych | a 
d/ głosów ważnych | 142 


_e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


+ 
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f/liczba osób ,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1,Krystek Czesław 74 31 
2. Sikora Jarosław. 37 
Mandat 1. Matkowski Eugeniusz 64 40 
2. Sawala Jan 38 
/-/podpisy członków ' /-/pieczęć Komisji 
Komisji Wyborczej Wyborczej 
Miasta i Gminy Miasta i Gminy 


2/ Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia pods tawo- 
wego sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Komisję 
Wyborczą Miasta i Gminy w Krzyżu w składzie: 


Przewodniczący Taszarek Zbysław 
Zastępca przewodniczącego Wasilewski Bolesław 
Zastępca przewodniczącego Szymanowicz Ryszard 


Sekretarz i Wylegała Halina 
Członkowie: 

Koczerba Janina 

-Surma Lidia 


. Góźdź Kazimierz 


. Kwapis Anna 
> Bohdziewicz Wanda 


1 
2 
3 
4, Korbik Jolanta 
5 
6 


7. Baranowski Jan 
8. Świtała Andrzej ; 

Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Krzyżu, które odbyły się dnia 19 czerwca 


1988 r, 


I 
a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5802 
b/ oddano kart do głosowania .3711 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła - 


d/ liczba głosów ważnych wynosiła z: 3711 


4 ~ 
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Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rady Narodowej 


` Miasta i Gminy w Krzyżu następujący kandydaci 


otrzymali 


najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


1, 
2, 
3. 


Brzeziński 


Okręg wyborczy nr 1 


Baranowska Maria 
Bućkowski Julian 
Olczyk Irena 
Godlewska Wiesława 


Okręg wyborczy ìr 2 


Drost Ryszard 
Thomas Elżbieta 
Ostenda Zofia 
Tadeusz 


Okręg wyborczy nr 3 
Świeczko Franciszek 
Okręg wyborczy nr 4 


Bakinowski Marian 
Sitko Henryk 
Szkoda Andrzej 


Okręg wyborczy nr 5 


Konieczny Teodor 
Feszczyn Jan. 

Kujawa Elżbieta 

Piątek Zbigniew 

Okręg wyborczy nr 6 
Kierzynkowski Wojciech 
Kubiś Karol : 
Biliński Michał. 


Baranowska Krystyna 


r 


Okręg wyborczy nr 7 


Mosakowska Danuta 
Korduz-Krystek Walen tyna 
Mak Kazimierz 

Okręg wyborczy nr 8 


Krukowski Aleksander 
Lala Franciszek 
Kałużny Stefan 


NIK Tadgusz 
ręg wyborczy nr 9 


Różański Andrzej 
Trębski Andrzej 
Bazelak Eugeniusz 
Dziubiński Jan 

Kozak Andrzej 

Okręg wyborczy nr 10 
Norkowski Zdzisław 
Rejmaniak Zenon 

Mak Franciszek 
Różański Mirosław 
Okręg wyborczy nr 11 
Araszewski Zygmunt 


Dziubiński Ignacy 


Okręg wyborczy nr 12 


Janc Ryszard- 


Górzyńska Jadwiga 


E 
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Okręg wyborczy nr 13 okręg wyborczy nr 14 
1. Szkoda Stanisław 1, Krystek Czesław 
2. Kanas Teresa 2. Matkowski Eugeniusz ~ 


3. Sadowski Mieczysław 


/-/podpisy członków /-/pieczęć Komisji 
Wyborczej Wyborczej 
Miasta i Gminy Miasta i Gminy 
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§ 13 


Protokoły głosowania na radnych i protokoł z wyborów do Rady 


Narodowej Miasta i Gminy w Łobżenicy, 


1, Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzo” 


ny dnia 19 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą Miasta 


i Gminy w Łobżenicy w składzie: 


Przewodniczący Klozak Paweł 


Zastępca przewodniczącego Starszak Edward 


Zastępca przewodniczącego Penkała Jan 
Sekretarz Michałek Jadwiga 
Członkowie: 


a « * 


OO O OE O NO" 


* 


Pori 
N 


Wójcik Julian 
Piotrowska Wanda 
Piskuła Klemens 
Mrotek Florian 
Rutowicz Lidia 
Andrearczyk Jan 
Naskręt Włodzimierz 
Ożga Tadeusz. 


Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Łobżenicy obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 1, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców | 795 


b/ oddanych kart do głosowania 621 


c/ głosów nieważnych i - 
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d/ głosów ważnych ` 621 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, 
które nie do- 
| konały wyboru 
1, Bilicki Bogdan | 72 
Mandat 2, Jendrzejewski Stanisław 246 136 
3, Mojsiewicz Andrzej 146 
1, Bielawska Łucja 155 , 
Mandat 2, Kucharski Henryk 192 157 
3, Stelmach Ireneusz 80 
; 1. Michalski Zenon 191 
Mandat 2, Pufal Bogdan 127 178 
3, Stefaniak Zenon 97 
T: Drożdż Aleksander 168 
ADS: 2, Stuba Heliodor. 242 172 
1, Bolanowski Stanisław 305 
Mandat 2, Sadurski Mariusz 68 175 
3, Walentyn Brygida 44 | 
2/ Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy w Łobżenicy obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 2, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców = 805 


b/ oddanych kart do głosowania 642 
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c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych ` 642 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
~. f/liczba osób, 


które nie do- 
konały wyboru 


1, Bryś Cyryla 103. 

Mandat 2, Kosicka Janina 54 240 
3. Senska Konrad 245 l 
1, Cikacz Zbigniew 144 

Mandat 2, Gawiński Kazimierz 80 250 
3, Ostojski Zbigniew ~ 168 
1, Dubiela Jan 169 

Mandat 2, Fórst Karol 138 245. 
3, Orzeł Piotr K 90 
1, Arndt Brunon 281 

Mandat 2. Dróbka Stanisław 63 250 
3, Pikulik Franciszek 48 
1, Kręcki Michał —. 166 

Mandat 2, Kunza Zbigniew 80 264 
3, Polcyn Jerzy A 132 


_'3/ Okręg wyborczy Nr 3. dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Łobżenicy obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokóły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 3, Ki 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja-ustaliła 
następujace wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 766 
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b/ oddanych kart do głosowania 5341 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych 531 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 
1, Domżalski Wacław 78 
Mandat 2, Horeczy Krzysztof 106 189 
3, Jaruzal Jerzy 129. 
1. Dzieniak Mieczysław 119 
Mandat 2, Kapeja Kezinierz 83 209 
; 3, Klawiter Jerzy . 98 
1, Gus Maria 137 
Mandat 2, Kasprowicz Grzegorz 85 210 
3, Wojciechowski Hipolit EETAS 
1, Białczyk Marian 60 
Mandat .2, Jendrzejewski Czesław 153 200 
3, Korpal Henryk 83 
1, Nowak Leszek 74 
Mandat 2, Siast Stanisław 115 222 
3. Steinberg Włodzimierz 96 


4/ 


Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Łobżenicy obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 


_od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 


do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 4, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
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WZIAC EPT OZZA BLASZCE AED ŻA ZĘ ZBOCZE ZP ZALZOJZAZZĘ NE IE CZY SZZZZ RAIÓOZZE Z OOO FE OW ZZO A ZZOZ ZZ YO ZZOWZ a ZYCZE OCZ RIO PRO RZEZ TZ DAOR Z ZZOZZCA ZO ZZOZ CZRYDO 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób PE tyeh 


spisami sę RZ 427 
b/ oddanych kart do głosowania 398 
c/ głosów nieważnych : - 
d/ głosów ważnych 398 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, 
które nie do= 
konały wyboru 


1, Pawłowska Genowefa 138 
Mandat 2. Żebrowski Franciszek 144 116 
. 1, Myszka Grażyna 497 
Mandat ` > gniałowska Genowefa 105 126 
1, Bryś Barbara 98 
Mandat 2, Michałek Wiesława + 19 131 
3, Stawowski Józef 150 
Ts Bilicki Henryk i 125 wi 
Mandat 2, Grochowski Tomasz 113 160 


5/ Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Łobżenicy obejmujący 4 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 5, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja Hotaia l 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 476 


'b/ oddanych kart do głosowania 377 


c/ głosów nieważnych i 15 
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6/ 


d/ głosów ważnych . 362 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, 


` które nie do- 
konały wyboru 


1, Biniak Ryszard + 382 

tangat 2, Mirowski Jerzy 122 72 

i == 1. Domek Stefan 80 

Mandat 2. Kluczka Jan 153 a 93 
1, Karpiewska Irena 29 

Mandat 2, Mazurek Mieczysław 78 126 
3. Tadych Jan > 90 ; 
1, Borowy Andrzej 148 

Mandat 2, Krzyżanowski Leszek 33 LA 
3. Prass Zofia 41 | 


Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy w Łobżenicy obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 
okręgu wyborczym nr 6, 


Następnie, na podstawie tych protokółow, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do A czyli osób objętych 


spisami wyborców 410 
b/ oddanych kart do głosowania 303 
c/ głosów nieważnych . : = 


d/ głosów ważnych | SAn 313 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


1. Bilicka Aniela 32 

Mandat 2, Gdaniec Józef 41 => =80 
3, Zakrzewska Eugenia 95 
1, Kamiński Marian 48 

Mandat 2, Rzyduch Andrzej 51 86 
3, Sekówka Piotr 92 
1, Badura Leszek 141 

Mandat 2, Mrotek Edward 34 73 
3, 


Pikulik Jan 27 
7/ Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Łobżenicy obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 7, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli -osób objętych 
spisami wyborców 586 


b/ oddanych kart do głosowania © 504 
c/ głosów nieważnych - 


d/ głosów ważnych . l 504 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, - 
które nie do- 
` konały wyboru 


Badura Józef * 105 


1, 

Mandat 2, Cerlak Łucjan 85 79 
3, Sobieszczyk Zygmunt 100 

1, Gordon Jerzy 159 

Mandat 2, Torochow Józef "155 79 
1, Madziński Franciszek | 69 

Mandat 2, Michaś Zygmunt 150 79 
3, Szewczyk Michał 65. 
1, Samodzewicz Roman 61 

Mandat 2, Serwus Stanisław . 103 79 
3, Śliwiński Marek 119 
1, Bryś Mieczysław 209 

Sanari 2, Działoszyński Tadeusz 92 : 79 


Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Łobżenicy obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 8, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 583 
b/ oddanych kart do głosowania 445 
c/ głosów nieważnych | = 


d/ głosów ważnych 445 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, 


(które nie do- 
konały wyboru 


1. Kotarak Antoni 177 
Mandat >. Zdręka Zbigniew 48 49 
_1, Ciża Kazimiera 69 
Mandat 2, Galica Mieczysław 82 69 
3, Kociński Wacław 46 
1, Glapiak Leszek 103 
Mendat 2. Znitrowicz Zdzisław 90 63 
1, Mrotek Danuta "61 
Mandat 2, Sobieszczyk Roman 38 89 
3, Walentyn Jan 91 
1, Mrotek Bogusława 56 ; 
Mandat 2, Pająk Teresa 97 80 
3, Umiński Józef 47 


9/ Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Łobżenicy obejmujęcy 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 9, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców | 335 
b/ oddanych kart do głosowania 263 
c/ głosów nieważnych im 


d/ głosów ważnych i 263 


>= 
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p/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, 


które nie do- 
konały wyboru 


=- 1, Kusa Józef | 107 
Mandat o. Wróblewski Wiesław 134 11 
1, Mazurkiewicz Jerzy | 82 
Mandat. > Zieliński Kazimierz 145 17 
1, Ciepłuch Jan 128 
Mandat 2, Dudek Marek 29 31 
3 


„ Stefaniak Stanisław 63 


10/ Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Łobżenicy obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową a> wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 10, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców ` 292 
b/ oddanych kart do głosowania 7 208 
c/ głosów nieważnych - ~ 
d/ głosów ważnych 208 


e/ ważníe oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, 
które nie do= 
konały wyboru 
1, Fas Lucyna 20 
Mandat 2, Łosoś Ignacy 58 22 
3, Pawłowski Albin | 96 
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1, Pepliński Józef 83 
Mandat 2, Pikulik Marian 82" 16 
11/ Okręg wyborczy Nr 11 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy w Łobżenicy obejmujęcy 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 11, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 612 
b/ oddanych kart do głosowania | 349 
c/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych 349 


e/ ważnie oddanych głosów otrzvmali kandydaci: 


'f/liczbe osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


1, Górna Barbara 109 

Mandat 3- szalski Jan 86 109 
1, Michałek Bronisław 12 

Mandat 2, Musiał Roman 103 113 
3, Senska Jerzy 95 
1, Dróbka Longin 105 


Mandat 2, Marlewska Łucja 46 110 
3, Scharwark Wiesława 42 
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1, Fęs Stanisław 80 


Mandat 2, Kowalski Stanisław 57 117 
3, Mrotek Krystyna 43 
1. Brzeziński Kazimierz 46 

Mandat 2, Ignasiak Józef 20 119 
3, Pastewski Jan 116 


12/ Okręg wyborczy Nr 12 dla wyboru radnych Rady Narodowej ` 
Miasta i Gminy w Łobżenicy obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 12, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: ` 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców dej 455 

> b/ oddanych kart do głosowania 330 
c/ głosów nieważnych | - 

d/ głosów ważnych : | 330 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, 
„które nie do- 
konały wyboru 


1, Dyka Jerzy i 62 

tandar 2. Zdrenka Edmund L30 123 
1, Otoka Alina 115; 

Mandat 2, Otoka Jan 22 TARAG 
3, Zaborski Franciszek 57 

b 1, Badura Piotr , 85 

Mandat 2, jarząb Longin 117 119 
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1, Gappa Albin 147 
Mandat 2, Młodzik Edmund 70 i 101 
/=/ podpisy członków /pieczęć Komisji 
Komisji Wyborczej Wyborczej Miasta 
Miasta i Gminy i Gminy / 


2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawo= 
wego sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r, przez Komisję 
Wyborczą Miasta i Gminy w Łobżenicy w składzie: 


Przewodniczący Klozak Paweł 
Zastępca przewodniczącego Starszak Edward 
Zastępca przewodniczącego Penkała Jan 
Sekretarz Michałek Jadwiga 


~- Członkowie: 


1, Wójcik Julian 

2, Piotrowska Wanda 
3, Piskuła Klemens 
4, Mrotek Florian 
5, Rutowicz Lidia 
6, Andrearczyk Jan 
7 
8 


r 


e Ożga Tadeusz 
a Naskręt Włodzimierz 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady 
< Narodowej Miasta i Gminy w Łobżenicy, które odbyły sę 
dnia 19 czerwca 1988 r, 


a/ liczba osób uprawnień, ch do głosowania wynosiła 6,542 
b/ oddano kart do głosowania | 4,981 
_©/ liczba głosów nieważnych wynosiła 15 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła 4,966 


206 


- DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO NR 10,poz,83 


Komisja wyborcza stwierdziła, że w wyborach do Rady 


Narodowej Miasta i Gminy w Łobżenicy następujący kandydaci 
otrzymali najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na 


radnych: 


Okręg wyborczy nr '1i 


Jendrzejewski Stanisław 


Kucharski Henryk 
Michalski Zenon 
Stuba Heliodor 


Bolanowski Stanisław 


Okręg wyborczy nr 2 


Senska Konrad 
Ostojski Zbigniew 


Dubiela Jan 


Arndt Brunon 
Kręcki Michał 


Okręg wyborczy nr 3 


Jaruzal Jerzy 
Dzieniak Mieczysław 
Gus Maria 


Jendrzejewski Czesław 


Siast Stanisław 


Okręg wyborczy nr 4 


Żebrowski Franciszek - 


Myszka Grażyna 
Stawowski Józef 
Bilicki Henryk 


Okręg wyborczy nr 5 


„,Mirowski Jerzy 


Kluczka Jan | 
Tadych Jan 
Borowy Andrzej 


Okręg wyborczy nr 6 


Zakrzewska Eugenia | 
Serówka Piotr 
Badura Leszek 


Okręg wyborczy nr 7 


Badura Józef 
Gordon Jerzy 
Michaś Zygmunt 
Sliwiński Marek 
Bryś Mieczysław 


Okręg wyborczy nr 8 


Kotarak Antoni 
Galica Mieczysław 
Glapiak Leszek 
Walentvn Jan 
Pająk Teresa 
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Okręg wyborczy nr 9 Okręg wyborczy nr 12 
1, Wróblewski Wiesław 1, Zdrenka Edmund 
2. Zieliński Kazimierz 2, Otoka Alina 
3, Ciepłuch Jan 3, Jarzęb Longin 

4 Gappa Albin % 

Okręg wyborczy nr 10 żyj 


1, Pawłowski Albin 
2. Pepliński Józef 


Okręg wyborczy nr 11 


1, Górna Barbara 
2, Musiał Roman 

3, Dróbka Longin 
4, Fas Stanisław 
5, Pastewski Jan 


/=/ podpisy członków /pieczęć Komisji 
Komisji Wyborczej Wyborczej Miasta 
Miasta i Gminy i Gminy / 
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$ 14 


AR głosowania na radnych i protokół z wyborów do Rady Na- 
rodowej Miasta i Gminy w Margoninie, 


1, Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 re przez Komisję Wyborczą 
Miasta i Gminy w Margoninie w składzie: 


Przewodniczący - Janiszewski Bogdan 
Zastępca Przewodniczącego - Kornobis Urszula 
Sekretarz — Gorkowska Ewa 
. Członkowie: 
1. Ciamciak Tadeusz 
2. "Maliszewski Stanisław . 
3, Pufal Antoni 
4. Grześkowiak Andrzej 
5, Koczorowska Urszula 
6, Koczorowska Mirosława 
7. Pachowicz Henryk 
8. Szuster Zygmunt 


Wysocki Karol 


1) Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Margoninie obejmujący 5 mandatów, 


3 Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr Te 

Następnie, na podatavie sd protokołów Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 435 
b) oddanych kart do głosowania Są 342 
c) głosów nieważnych: O 


d) głosów ważmych 342 
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2) 


e) wk oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osb, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Nowicki Zenon 93 131 
2, Szymanowski Olgierd 116 

Mandat 1. Nowicka Stefania 373 129 
2. Wojtalewicz Henryk 133 

Mandat 1. Bukowski Henryk 140 -1434 
2, Wietrzykowski Jacek 57 

Mandat 1. Bilecka Irena * 00 130 
2. Cebeniak Norbert 121 

Mandat 1, Kaźmierczak Stanisław 87 147 
2, Komar Stanisław +95 


Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Margoninie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro= 


wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym Nr 2, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób Sr spisa- 


mi wyborców 477 
b) oddanych kart do. głosowania ; 371 
c) głosów nieważnych O 
d) głosów ważnych 371 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


` £) liczba osób, które 
; nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Konys Bernard 131 >, 146- 
2ə Rybowiak Henryk -84 
Mandat 1. Gerc Krzysztof 106 147 


2. Jaremba Kazimierz -© 107 
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Mandat 1. Baron Bronisław 65 151 
2. Słodowy Roman 142 
Mandat 1. Szymborska Anna 149 134 
2. Wyrwa Eugeniusz 73 
Mandat 1. Bednarz Bogumiła 95 159 
2. Kelm Maria 103 
3) Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Margoninie obejmujący 4 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro= 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor 
czym nr 3, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisa- 
mi wyborców 4O 
ð oddanych kart do głosowania 2278 
c) głosów nieważnych Si 
d) głosów ważnych | 275 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Cajske Janina 160 Jo: 
2, Zieliński Piotr 29 
Mandat 1. Łochowicz Tadeusz 18. 80 
| 2. Toboła Jerzy 126 
Mandat 1. Jankiewicz Roch : 104 | 86. 
| | 2. Wysocki Wojciech 78 
Mandat 1. Skarżyńska Mariola 68 102 


2, Wiśniewska Krystyna 96 


/ 
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4) 


5) 


Okręg wyborezy Nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Margoninie obejmujący 4 mandaty» 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji. wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 4» 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowñia w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisa- 


mi wyborców : 432 
b) oddanych kart do głosowania 351 
c) głosów nieważnych (e) 
d) głosów ważnych 351 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Albrecht Henryk 149 115 
2. Miazga Dariusz 87 
Mandat 1. Mączyńska Beata 66 98 
2. Suwalska Ludgarda 174 
Mandat 1. Burzyńska Maria 77 111 
2. Zamiara Stefan 162 | 
Mandat 1. Pieczyński Ryszard 136 105 
2ə Wójcicki Stanisław 7 110 
Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Margoninie obejmujący 2 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową - listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5e 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja a, 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli Pak obiazioń 


6 


W 
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spisami wyborców , 218 
b) oddanych kart głosowania 148 
c) głosów nieważnych (o) 
d) głosów ważnych 148 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f(liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Felski Stanisław 42 ŁO 
2, Mazurek Radzisław 66 

Mandat 1. Szpajer Krystyna 53 46 
2. Szuberski Feliks 49 


Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Margoninie obejmujący 4 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 6» l 


- Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisa- 


mi wyborców 370 
b) oddanych kart do głosowania . 181 
c) głosów nieważnych O 
d) głosów ważnych 7 181 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bartkowiak Marian - 87 45 
2. Komorowska Ewa 49 | 

Mandat 1, Pawlak Franciszek 91 41 
2. Rusiewicz Stanisław 49 

Mandat 1. Gągorek Zbigniew 98 44 


2, Maślak Kunegunda 39 
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w a YZ O WOZY O OZ, 


Mandat 1. Lenarczyk Halina 85 42 
2, Wegner Arteta 54 


7) Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


8 


i Gminy w Margoninie obejmujący 4 mandaty, 


„Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszys= 


NA 


tkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadze- 
nia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
nr 7. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 


pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców 379 
b) oddanych kart do głosowania 229 
c) głosów nieważnych > O 
d) głosów ważnych 229 


e) ważnie oddanych a otrzymali kandydaci; 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Chmara Roman 122 ; 548 
| 2, Żak Grażyna 53 
Mandat 1. Kryk Bolesław 33 69 
2. Wojtecki Stefan 65 | 
Mandat 1. Furman Roch 89 2365 
2, Walczak Andrzej T9, 
Mandat 1, Kaczuba Czesław . 105 35 
2. Zmudzińska Halina 81 
Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


.i Gminy w Margoninie obejmujący 4 mandaty.» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała- protokoły głosowania od wszys” 
tkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadze- 


nia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 8e 
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9 


o 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komiśja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych pe 


mi wyborców 314 

b) oddanych kart do głosowania 213 

c) głosów nieważnych O 

.d) głosów ważnych 213 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Mikołajczak Weronika 83 Tai 
2, Pawlak Czesław ; 53 

Mandat 1. Pawłowski Norbert Lep 84- 
2. Stroiński Władysław 67 

Mandat 1. Kranc Zygmunt 78 22 
2. Strzebiński Zygmunt 42 : 

Mandat 1, Przybyła Łucja > 49 83 
2, Szcześniak Alojzy 81 


Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Margoninie obejmujący 3 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 

prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 9, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisa- 


mi wyborców 256 
b) oddanych kart do głosowania 149 
c) głosów nieważnych ; O 
d) głosów ważnych 149 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
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Mandat 1. Bachorska Urszula : 50 56 


2. Janicki Józef 58 

Mandat 1. Gaudyn Zenon 23 56 
2. Jaremba Lech 70 

Mandat 1. Kucharczyk Edwin 36 66 
"2, Ślesicki Ludwik 47 


10) Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Margoninie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 10, 


Następnie, na podstawie tych protokołów; konteia ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców: 529: 
b) oddanych kart do głosowania | 453 
c) głosów nieważnych (e) 
d) głosów ważnych 433 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Dudkiewicz Marek 80 125 
2, Wendland Ludwik 228 
Mandat 1. Furmaniak Karol 96 136 
2. Mikołajczyk Jan 207 7 > 
Mandat 1. Maślanka Wiktor 210 129 
2, Wienke Marta . 94 
Mandat 1. Dudkiewicz Zdzisław 133 | 133 
. 2e Wenikajtys Wiesław 167 
Mandat 1. Sawiński Jan S 108 -134 


2, Wołek Jan 191 
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2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowe= 
go sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą 
Miasta i Gminy w Margoninie w składzie: 


Przewodniczący; 
Zastępca przewodniczącego 
Sekretarz 


Członkowie: 


1. 
2. 
Że 
he 
A 
6, 
7 
8. 
9, 


Ciamciak Tadeusz 
Maliszewski Stanisław 
Pufal Antoni 
Grześkowiak Andrzej 


Koczorowska Urszula 


Koczorowska Mirosława . 
Pachowicz Henryk 
Szuster Zygmunt 
Wysocki Karol 


Janiszewski Bogdan 
Kornobis Urszula 
Gorkowska Ewa 


Í 
Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Margoninie, które odbyły się dnia 19 czerwca 
1988:r.-: dE - 


a) liczba 
oddano kart do głosowania. 

głosów nieważnych wynosiła 
głosów ważnych wynosiła 


b) 


c) liczba 
d) liczba 


osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3.814 


2.695 
5) 
2.692 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Margoninie następujący kandydaci otrzymali 
najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


T 
Że 
Że 
be 
3. 


Okręg wyborczy nr 1 


Szymanowski Olgierd 
Wojtalewicz Henryk 
Bukowski Henryk 
Cebeniak Norbert 
Komar Stanisław 


1. 
2. 
Że 
4, 
De 


Okręg wyborczy nr 2 


Konys Bernard 
Jaremba Kazimierz 
Słodowy Roman - 
Szymborska Anna 
Kolm Maria 
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AST 

Okręg wyborczy nr 3 Okręg wyborczy nr 7 
1. Cajske Janina 1, Chmara Roman 
2, Toboła Jerzy 2e Kryk Bolesław 5 
3, Jankiewicz Roch je Furman Roch 
4, Wiśniewska Krystyna 4, Kaczuba Czesław 

Okręg wyborczy nr 4 Okręg wyborczy nr 8 
ji Albrecht Henryk 1e Mikołajczak Weronika 
2. Suwalska Ludgarda 2ə Stroiński Władysław 
3, Zamiara Stefan 28 Krane cyemini 
4, Pieczyński Ryszard be Szcześniak Alojzy 


Okręg wyborczy nr 5 


Mazurek Radzisław 
Szpajer Krystyna 
Okręg wyborczy nr 6 


Bartkowiak Marian 
Pawlak Franciszek 
Gągorek Zbigniew 
Lenarczyk Halina 


(=) podpisy członków 
Komisji Wyborczej 
Miasta i Gminy 


Okręg wyborczy nr 9 


Janicki Józef 
Jarenba Lech 
Ślesicki Ludwik 


Okręg wyborczy nr 10 
Wendland Ludwik 
Mikołajczyk Jan 
Maślanka Wiktor 
Wenikajtys Wiesław 
Wołek Jan 


(pieczęć Komisji Wyborczej 
- Miasta i Gminy 


w Margoninie ) 
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= 


8 15 


Protokoły głosowania naradnych i protokół z wyborów radnych 


"do Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mirosławcu, 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporzą- 
dzony dnia 19 czerwca 1988 roku przez Komisję Wyborczą 
Miasta i Gminy Mirosławiec w składzie: 

Przewodniczący m. Grabowska Zofia 
Zastępca przewodniczącego = Borowiec Stefan 


Sekretarz - Ilzdebska Teresa 
Członkowie: 


J. Cis Antoni 

2, Kosicka . Bożena 

3. $zreniawska Teresa 

4, Słodownik Zofia 

5, Garbacz Janusz 

6, Krysztofiak Stanisław 
7. Chachura Władysława 
'8, Kolasińska Tzydora 


1/ Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 
Miasta i Gminy Mirosławiec obe jnujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła,iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 

do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 1, 


Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców Bug, 
b/ oddanych kart do głosowania | 354 
c/ głosów niważnych Z) 


_d/ głosów ważnyhh 353 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób,które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Beer Janusz 76 68 
; 2. Górzyński Jerzy 168 
Mandat 1. Kropielnicki Józef 158 87 


2. Strawiński Stanisław 77 


Mandat 1. Czyżak Eugeniusz 139 83 
2, Grześkiewicz Andrzej 90 


Mandat 1. Borowiec Janina ESSZĄJO 76 


2, Wendrychowicz Henryk 77. 


Mandat 1. Ciesielski Janusz 43 3 86 
2. Śliwiński Józef 185 


2/ Okręg wyborczy nrZdla dla wyboru radnych Rady Narodowe j 
Miasta i Gminy Mirosławiec obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
, przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 


okręgu wyborczym nr 2, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców | 518 SS= 
b/ oddanych kart do głosowania. 368 
c/ głosów nieważnych 1 
d/ głosów ważnych EE 


- e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
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f/ liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Kasperowicz Jan 111 72 
— 2.Neyder-Adamska Stefania 128 3 
Mandat 1,Książek Marianna | 164% 66 
2, Łosin Tadeusz 98 
Mandat 1.Gąach Roman 125 TA 
2,Piszko Emil 120 
Mandat 1,Plicha Danuta 61 60 
2.Stefaniak Stanisław 194 
Mandat 1.,Bocian Jerzy 145 66 
2. Ihma Danuta 112 


3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy Mirosławiec obe jmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborozą w 


okręgu wyborczym nr 3, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 507. 
b/ oddanych kart do głosowania 302 
c/ głosów nieważnych ać 
d/ głosów ważnych 302 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


` f/ liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1.,Stanowicka Melania 62, 91 


/ 
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2.Ząbek Edward 121 


Mandat 1,Buczek Jan 109 78. 
2,Pawlak Mieczysław 71 

Mandat 1.Malinowski Jerzy 82 Zd 
2,Milewski Franciszek 90 

Mąndat 1.Korzeniewski Władysław 36 75 
2,Łakomy Jerzy 150 

Mandat 1,Deus Elżbieta 83 86 
2,Jaskulski Mirosław 87 


4/ Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy Mirosławiec obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


w okręgu wyborczym nr %, 


Następnie, napodstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: i 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 528 
'b/ oddanych kart do głosowania 345 
c/ głosów nieważnych > 
d/ głosów ważnych 345 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób,które 
"nie dokonały wyboru 


7 


Mandat 1.Morzye Jan : 151 72 
2,Petrich Adolf 68 
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Mandat 1.Chojnacki Mieczysław | 135 92 


2.,Miszczak Józef 8 

Mandat 1,Ciszek Zdzisław SS 97 
2,Kowalski Andrzej 128 

"Mandat 1.Maternowski Jerzy > 163 89 
2.Plicha Władysław 49 

Mandat 1, Ignaszak Stanisław 101 ; 86 
2.Šlusarski Jan 105 


5/0kręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowe j. 


Miasta i Gminy Mirosławiec obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosówania od 
wszystkich obwodowych komis ji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 
okręgu wyborczym nr 5 


N „stępnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
$ N 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 336 
b/ oddanych kart do głosowania 299 
c/ głosów do 21 = 
d/ głosów ważnych : 299 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


t/liczba osób,które 


nie dokonały wyboru 
y 


Mandat 1,Bajer Paweł 184 OT 
2,Stanowicki Henryk 40 
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Mandat 1.Izdebski Antoni 59 67 
2,Polus Stanisław - 173 

Mandat 1,Halamus Tadeusz 108 81 
2,Młynarczyk Bogumił 110 


6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 


Miasta i Gminy Mirosławiec obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 


pkręgu wyborczym nr 6, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnienych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 454 
b/ oddanych kart do głosowania 4G2 
c/ głosów nieważnych i o= 
d/ głosów ważnych ŁOŻ' 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


t/liczba osób, które 
mie dokonały wyboru 


Mandat 1.,Pawłowski Adam 138 79 
2.,Wojcischowski Witold 185 

Mandat 1,Modła Barbara 194 76 
2.,Sokoluk Mieczysław 1352 

Mandat 1.Komar Janusz 151 87 
2,Kustra Zuzanna 16% 

Mandat 1.Kmiecik Andrzej 144 92 


2,Sudnikowicz Andrze j dac 100: 
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7/ 


Mandat 1,Saryczew Stanisław 163 100 


2.,Sperski Stanisław 139 >] 


Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 


Miasta i Gminy Mirosławiec obejmujący 4. mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze— 
prowadzania głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 7, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętyhh 


spisami wyborców 347 
D oddanych kart do głpsowania 208 
7 głosów nieważnych 1 

d/ głosów ważnych 207 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1,Klimczak Marian. KEY. 42 


2,Kołodziejczak Alicja 99 

Mandat 1.Grudzińska Anna > 05 36 
2,Suberlak Janusz 60 

Mandat 1,Jurkiewicz Andrzej +98: - lę1 
2.Ptaszyński Józef | 42 

Mandat 1,Mielniczek Henryka ` 21 aj 37 


2.Ryźlak Józef i eaea 137. 
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8/ Okręg wyborczy mr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 


Miasta i Gminy Mirosławiec obejmujący 3 mandaty, 

Komis ja stwiordziła, iż otrzymała protokoły głosowania 

od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 
okręgu wyborczym nr 8, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 248 
b/ oddanych kart do ŚPosónania 159 
'©/ głosów niaważnych - 
d/ głosów ważnych 159. 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Sk t/liczba osób,które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1.Chrzanowska Maria 51 11 
2.,Michalski Edward SI 

Mandat 1.Chabasiński Zbigniew 78 17 
2,Mroczek Wiesława 51 

Mandat 1,Biesiada Lech ĘĄ 1 
2.,Kuómicz Kazimierz 103 


4 
f 


9/ Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 
Miasta i Gminy Mirosławiec obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
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przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


w okręgu wyborczym nr 9, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 144,8 
oddanych kart da głosowania 2315 
giosów nieważnych = 
głosów ważnych 315 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/Lliczba osób,które 


nie dokonały wyboru 


— 


Mandat 1.,Smugała Tadeusz TT” 68 
2. Wilk Marian : 88 

Mandat 1,Majchrzak Józef | 86 69 
2,Wróbel Bronisław 112 

Mandat 1,Siatkowski Wacław 110 67 

2. Wawrzyniak Zygmunt 90 > 

Mandat 1.Krzykowiak Kazimierz 108 58 
2.Leśniak Michał 101 

Mandat 1,Morzyc Stanisław 5872 68 
2,0grodowski Edward 1441 


/-/ podpisy członków 


. /pieczęć 
Mie jsko-Gminne j 
Komisji Wyborcze j/ 


Mie jsko-G'rinne j 
Komisji Wyborcze j 
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25 Protokół z wyboru radnych rady narodowej stopnia podstawowago 


sporządzony dnia 19 czerwca 1988 roku przez Komisję Wyborczą 


Miasta i Gminy Mirosławiec w składzie: z i 


Przewodniczący - Grabowska Zofia © 
Zastępca Przewodniczącego - Borowiec Stefan , 
Sekretarz =- Izdebska Teresa 
Członkowie ; 


1. Cis Antoni 

2. Kosicka Bożena 

3. Szreniawska Teresa 

4, Słodownik Zofia 

5, Garbacz Janusz 

6, Krysztofiak Stanisław 
7. Kolasińska Izydora 
8. Chachura Władysława 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodo— 
wej Miasta i Gminy Mirosławiec, które odbyły się dnia 
19 czerwca 1988 roku: | 


a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3.903 
b/ oddano kart do głosowania 23.252 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła i 3 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła 2,749 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rądy Narodowe j 
Miasta i Gminy w Mirosławcu następujący kandydaci otrzymali 
najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


a 
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Okręg wyborczy nr 1 


1. Górzyński Jerzy 

2. Kropielnicki Józef 
3. Czyżak lVugeniusz 
4, Borowiec Janina 

5, Śliwiński Józef 


Okręgwyborczy nr 2 


1. Neyder-Aidamska Stefania 
2, Książek Marianna. 

3, Gach Roman 

4., Stefaniak Stanisław 


5, Bocian Jerzy 

Okręg wyborczy nr 3 

1. Ząbek Edward 

2, Buczek Jan 

3, Milewski Franciszek 


4, Łakomy Jerzy 
5, Jaskulski Mirosław 


Okręg wyborczy nr 4 


1, Morzye Jan 

2, Chojnacki Mieczysław. 
3, Kowalski Andrzej 

R: Maternowski Jerzy 


5, Ślusarski Jan 
Okręg wyborczy nr 5 
1. Bajer Paweł 


2, Polus Stanisław 
3. Młynarczyk Bogumił 


/-/ podpisy członków Mie jsko-Gninne j 


Komisji Wyborcze j 


Okręg wyborczy nr 6 

1. Wojciechowski Witold 
2, Modła Barbara 

3, Kustra Zuzanna 

4h, Sudnikowicz Andrzej 


5, Saryczew Stanisław 


Okręg wyborczy nr 7 


UL Kołodzie jczyk Alicja 
2. Grudzińska Anna 

3, Jurkiewicz Andrzej 
4, Ryźlak Józef 


Okręg wyborczy nr 8 


1. Michalski Edward 
2, Chabasiński Zbigniaw 


3, Kuźmicz Kazimierz 
I s 


Okręg wyborczy nr 9 


1, Smugała Tadeusz . 


2. Wróbel Bronisław 
3, Siatkowski Wacław 


4, Krzykowiak Kazimierz. 


5, Ogrodows<i Ddward 


i 


/pieczęć Miejsko-Gminne j. 
Komisji Wyborczej/ 
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$ 16 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Hady 
Narodowej Miasta i Gminy w Okonku, 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzony 
dnia 19 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą Miasta i Gminy 
w Okonku w składzie + 


Przencdniczacy - Jujka Francisżek 
zastępca Przewodniczącego- Solka Ewa 
Zastępca Przewodniczącego- Mliczak Józef 
Sekretarz ż - Dec Władysław 


Członkowie ; 


1. 
2. 
3. 
4e 


Kawski Gerard 
Kłosowicz Jadwiga 
Szwałek Eugenia 
Kowalczyk Józef 
vuścizna Zygmunt 
Sochacki Jerzy 
Mikietynska Danuta 
Kozłowski Bogdan 


Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych iłady Narodowej Miasta 
i Gminy w Okonku obejmujący 3 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową Liste wyborczą 

w okręgu wyborczym Nr E 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
nastepujące wyniki głosowania w tym okręgu : 


a4/ osób uprawnionych do głosowania, czyli gDay en spisami 
wyborców | ; 428 


b/ oddanych kart do głosowania 359 
c/ głosów nieważnych | - 


7 


230 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO NR 10, poz.83 


ma a m TA A „a WMA ROA e ass A PRO O ME R CPR m WETA TAM RA ami ZP "O WOP TOP OE IDE CDA Taa AM nak OD pe POM OOM OW WER PM CY PIER a CYT ai OE PO A PY WA OE A SO A w OE OE OE PY M A REDY AA POD PND 


d/ głosów ważnych 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci 


Mandat 1. Południak Tadeusz 
2. Sames Miron. 

Mandat 1. Berczyński Henryk 

"2. Ulatowski Wiesław 


Mandat 1. Barnyk Joanna 
2. Sieradzka Anna 


159 
158 
145 
138 


153 
184 


359 


f/ liczba osób 


które uie dokonały 


wyboru 


4 


2/ Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Okonku obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym Nr 2. 


Następnie,na podstawie tych protokołów,Komisja ustaliła nastę- 


pujące wyniki głosowania w tymń okręgu ; 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisami 


wyborców 
b/ oddanych kart do głosowania 
c/ głosów nieważnych 
d/ głosów ważnych 


1 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci 
7 f/ liczba osób, 


Mandat 1. Gumiński Jan 

2. bolewski Wiesław 
Mandat 1. Mikietyński Marek 

2, Trusewicz Mieczysław 


194 
157 


220 


432 


600 
521 


521 


. 
. 


które nie dokona- 
ły wyboru 
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Mandat . 1, Jesionowski Janusz 189 

2. Zacharzewski Jan 158 130 
Mandat 1. Czura Stanisław 218 : 

2. Kroll Marzena 141 142 
Mandat i. Artyński Roman 215 

2. Ożyński Wiesław 132 105 


3/ Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Okonku obejmujący 5 mandatów. | 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do przepre- 
"wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor- 
czym Nr 3. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła następu- 
jące wyniki głosowania w tym okręgu : 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisaui 


wyborców. 1736 
b/ oddanych kart do głosowania 483 
c/ głosów nieważnych 0) 
d/ głosów ważnych SĘ | 483 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : y 
A f/ liczba osób, 
które nie doko- 
Ć nały wyboru 


Mandat i. Bernacki Stanisław 115 
2. Błaszczyk Jan 181 61 
Mandat 1. Wróbel Henryk 181 
2. Żeligowski Ireneusz , 105 61 
Mandat 1. Chomej Mikołaj 184 ! 
2. Przypolski Stefan 107 62 
Mandat 1. Głowala Maria A "151 


2. Głowienka Leon 12: 61 
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Mandat 1. Chomicz Regina 160 
2. Gubow Bogdan 145 57 
4/ Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Okonku obejmujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym: Nr 4e 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu 3 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisami 


wyborców 829 
b/ oddanych kart do głosowania 526 
c/ głosów nieważnych 0 
d/ głosów ważnych 526 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci +; 


f/ liczba osób, 
które nie doko- 
nały wyboru 


Mandat  1/ Chodor Zygmunt | 149 | e. 
2. Mikietyński Benedykt 221 | 58 
Mandat 1. Misiak Kazimierz 204 
2. Żeligowska Teresa 160 63 
Mandat. 1. Mikietyńska Krystyna 158 
4. Sameć Lidia 206 55 
Mandat 1. Piątkowska-Gonciarek . 
Halina 180 
` 2e Sławiński Czesław  . 186 59 
Mandat 1. Kochanowski Tolisław 187 


. 2. Suwada Stanisław 4 177 56 
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5/ Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Okonku obejmujący 3 mandaty. 


"Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym Nr 5» 


Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu : 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych śpisami 


wyborców 537 
b/ oddanych kart do głosowania i "330 
c/ głosów nieważnych - ; (0) 
d/ głosów ważnych 330 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci :. 


f/ liczba osób, 
które nie doko- 


z nały wyboru i 
Mandat 1. Górniak Jan 69 Ak 
| 2. Ufnowski Tadeusz "106 142 
Mandat 1. Olszewski Jerzy 42 
2. Sosnowski Józef 110 112 
Mandat 1. Dziuba Józef 124 a 
2. Kacprowski Stanisław 36 ; 165 


6/ Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowe Miasta 
i Gminy w Okonku obejmujący 2 mandaty». 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wybprczą 

w okręgu wyborczym Nr 6, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, komisja BRON SE 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu 3 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli opo etyon spisami 
wyborców 327 
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b/ oddanych kart do głosowania 256 
c/ głosów nieważnych Q 
d/ głosów ważnych 256 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 


f/ liczba osób, 
które nie dokonały 


wyboru 
Mandat 1. Bihun Zdzisław 119 
2. Grzonka Marek 54 19 
Mandat 1, Korzeniowski Roman s L23 
2. Wydrychewicz Henryk 30 42 


7/ Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Okonku obejmujący 2 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okrę- 
gu wyborczym Nr 7. 


Następnie ,na pódstawić tych protokołów,Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu : 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisami 


wyborców - 352 
'b/ oddanych kart do głosowania 298 
c/ głosów nieważnych | o 
d/ głosów ważnych 298 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 


f/-liczba osób, 
które nie doko- 
nały wyboru 


Mandat 1. Jasina Józef 164 
e. Sobczak Franciszek > 58 45 
Mandat 1. Olesinski Jan i 133 


2. Wereszczynska Henryka 93 19 
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8/ Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Okonku obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych Komisji. wyborczych właściwych do prze- 
prowądzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym Nr 8» 


Następnie,na podstawie tych protokołów,Komisja ustaliła nastę- 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu +: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisami 


wyborców 772 
b/ oddanych kart do głosowania 615 
c/ głosów nieważnych (0) 


d/ głosów ważnych 615 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : F 


f/ liczba osób, 
-które nie 


dokonały 
wyboru 
Mandat i. Choroszewski Włodzimierz 218 
2. Kopkiewicz Maria 175 114 
Mandat 1. Sochacki Waldemar 197 
2. Zachniewicz Jan. 174 91 
Mandat 1. Kmiecik Józef 188 
2. Solka Jerzy 166 ' 96 
Mandat 1. Dudek Zbigniew 157 | 
F 2. Olszewski Stefan 200 97 
Mandat 1. Gacałek Zdzisław | 225 
2. Goszczyński Stanisław 118 109 


9/ Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Okonku, obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym Nr 9. 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła następują- 
ce wyniki głosowania w tym okręgu : 
a/ nsób uprawnionych do pe czyli pojętych spisami wybor- 


ców - : 725 
-b/ oddanych kart do głosowania 490 
c/ głosów nieważnych 0 
d/ głosów ważnych 490 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci 3; 
f/ liczba osób, które 
nie dokonały 


wyboru 

Mandat i. Kowalewicz Jan 138 

2. Pawłowski Marian 151 75 
Mandat 1. Klamka Stefan | 147 RS 

2. Samborski Marian 136 84 
Mandat. 1. Niestój Jan 127 

2. Stelmaszyński Eugeniusz 159 74 
Mandat 1. Szwałek Weronika ~ 158 = 

2. Wielgus Eugeniusz 143 3 52 
Mandat 1. Rodziewicz Janusz R 156 

2. Ulatowski Ireneusz EJ 30 68 


10/ Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Okonku obejmujący 3 mandaty» ; 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym Nr 10. 


Następnie,na podstawie tych protokołów,Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu 3 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli objętych spisami 
wyborców ` 609 
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b/ oddanych kart do głosowania SI: 
c/ głosów nieważnych 0 
d/ głosów ważnych SZA ZAJE 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci :; 


f/ liczba osób, i 
które nie doko- 
nały wyboru 


Mandat 1. Jakubowski Jan 61 
2. Kłak Zbigniew. 128 58 
Mandat 1. Głowacki Stanisław TERASI ; 
2. Otocki Jan 1485 05 80 
Mandat 1. Balcerzak Tadeusz 88 
2. Kowalczuk Michał i 91 l 50 


` 


11/ Okręg wyborczy Nr 11 dla wyboru roan ek iiady Narodowej 
Miasta i Gminy w Okonku obejmujący 2 mandaty, 


Komisja stwierdziła,iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do - 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym Nr 11, 


Następnie, na podstawie tych protokołów,Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu : 


a/ osób uprawnionych do SKORE czyli objętych spisami 


wyborców ; 346 

b/ oddanych kart do głosowania 221 

` e/ głosów ważnych ` zi | 7 221 
d/ głosów nieważnych \ s (0) 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci s 


f/ liczba osób, 


które nie 
dokonały 
i wyboru 
Mandat 1. Kanclerz Stanisław 61 
2. Marszelski Ryszard 92 l 685 
Mandat 1. Korpal Aniela ` : 42 


2. Michaś Grzegorz l 111 68 
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/-/ podpisy członków /pieczęć Komisji Wyborczej 
Komisji Wyborczej Miasta i Gminy w Okonku/ 
Miasta i Gminy 
w Okonku 


2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawo- 
wego, sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Komisję 
Wyborczą Miasta i Gminy w Okonku w składzie : 


Jujka Franciszek 
Solka Ewa 
Mliczak Józef 


Przewodniczący 


Zastępca Przewodniczącego . 


i 


Zastępca Przewodniczącego 


. 


Sekretarz Dec Władysław 


Członkowie : 

1. Kawski Gerard 

2. Kłosowicz Jadwiga e 
3. Szwałek lugenia 

4, Kowalczyk Jóżef 

5. Puścizna Zygmunt 

6. Sochacki Jerzy 

7. Mikietyuska Danuta 

8. Kozłowski Bogdan 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodo- 
wej Miasta i Gminy w Okonku, które odbyły się dnia 19 czer- 
wca 1988 r. i 


a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6261 


b/ oddano kart do głosowania ; 4416 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła (o) 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła 4416 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rady Narodowej: 
Miasta i Gmińy w Okonku następujący kandydaci otrzymali 
najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych ; 
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am Mim mao mao am m nam dim wm M PAM M 


1. Południak Tadeusz 
2. Ulatowski Wiesław 
3. Sieradzka Anna 


1. Gumiński Jan 

2. Mikietyński Marek 
3. Jesionowski Janusz 
4, Czura Stanisław 

5. Artyński Roman 


1. Błaszczyk Jan 
2. Wróbel Henryk 
3. Chomej Mikołaj 
4, Głowala Maria 
5. Chomicz Regina 


= Wa za cam zam wm wam lae wom pa a p pe 


1. Mikietyniski Benedykt 
2. Misiak Kazimierz 

3. Sameć Lidia 

4, Sławiński Czesław 

5. Kochanowski Tolisław 


 Okręg_wyborczy_nr_5 
1. Ufnowski Tadeusz 
2, Sosnowski Józef 
3. Dziuba Józef 


1. Bihun Zdzisław 
2, Korzeniowski Roman 
/-/ podpisy członków 


Komisji Wyborcze j 
Miasta i Gminy 


m par w am em AA RM OEM TM YB CEA DM WA PY RA WR A W A W OE A M m WO A W A M WM S 


an sam dle em tam wm O NĄ Moa WY „A M MŁ w 


1. Jasina Józef 
2. Olesiński Jan 


1. Choroszewski Włodzimierz 
2. Sochacki Waldemar 

3. Kmiecik Józef 

4. Olszewski Stefan 

5. Gacałek Zdzisław 


+ wma wam ra mam diem wom wów wma em w 


1. Pawłowski Marian 

2. Klamka Stefan 

3. Stelmasżzyński Eugeniusz 
4, Szwąłek Weronika 

5. Rodziewicz Janusz 


Okreg wyborczy nr_10 


1. Kłak Zbigniew 


2. Otocki Jan 
3. Kowalczuk Michał 


1. Marszelski ityszard 
2. Michaś Grzegorz 


/pieczęć Komisji Wyborcze j 
Miasta i Gminy/ 
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77 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z NIBODK do Rady Narodo= 
' wej Miasta i Gminy w Rogoźnie, 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym ż 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą Miasta 
i Gminy w Rogoźnie w składzie: 


Przewodniczący = Pauch Andrzej 
Zastępca p: iotntezacéga = Korybalski Andrzej 
Sekretarz = =. Dolata Marian 
Członkowie: > 


1, Ceranowicz Krzysztof 

2, Frost Tadeusz 

3, Grządzielski Bolesław 

4, Kaczmarek Mirosława. 

5, Kownacka Wanda , 
6. Król Benedykt x 

7. Polasik Jerzy 

8. Sulka Antoni 

9, Zawiski Leopold 


1) Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Rogoźnie obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze” 
prówadzenia głosowania na okręgową listę > w okręgu 
wyborczym nr 1. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: . 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1.127 
b) oddanych kart do głosowania 0-4-826 
c) głosów nieważnych 1 


d) głosów ważnych Sa 825 


1 


e) ważnie 
Mandat 1» 
2 


Mandat ft. 


Mandat 1. 


2) Okręg 
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oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Binek Maciej 419 -= 2147 
Filoda Jerzy 110 

Stróżewski Henryk 62 

Błażejewski Stanisław 18% 249 
Nowak Zdzisław 231 
Zaganiaczyk Andrzej 147 

Jabłoński Andrzej 156 : 257 
Kilar Wojciech 98 
Kołodziejczak Marian 299 
Grześkowiak Stefan 152 253 
Lange Irena 295 
Mikołajczyk Jan 149 

Malinowski Przemysław 298 249 
Paczyński Maciej 133 

Zarębska Barbara. 130 

wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy w Rogoźnie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 2, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców SE 0 971 
b) oddanych kart do głosowania | 691 
c) głosów nieważnych 7 ; sa 


d) głosów ważnych | 691 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Biskupski Marian 273 197 
2, Mruk Bronisław 90 
3, Piątkowski Jerzy 120 

Mandat 1. Hinz Zdzisław z 258 201 
2. Sajdak Jerzy 117 
3, Sarad Zbigniew „107 

„Mandat 1, Głów Franciszek AAS 187 
2. Januszewski Zbigniew 322 
3, Zygmunt Maria 62 

Mandat 1. Mierzwiak Marian 118 202 
2. Ślachciak Jan 1 37 
3, Wes-ołowski Henryk 216 20a 

Mandat 1, Dziskowski Aleksander 178 189 
2. Kuszak Marian ; 154 
3, Pleśniarska Jadwiga 154 


Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Rogoźnie obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro. 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


. Sami wyborców 938 
b) oddanych kart do głosowania 572 
_e) głosów nieważnych ` o. 


d) głosów ważnych 572 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób 
które nie dokonały 


wyboru 
Mandat 1, Mańkowski Edward 194 13 
2, Olszak Jerzy 243 
3. Strugała Bronisław 42 
Mandat 1. Lis Kazimierz <OJ22 : 64 
2. Miazga Maria 25134 
3, Wiese Zbigniew 166 
Mandat 1. Biskupska Teresa à 182 98 
2. Ra ńska Kazimiera 97 
3. Szymańska Danuta 100 
Mandat 1. Czechowski Bolesław 151 97 


2, Migas-Korybalska Alina 113 
3, Ziółkowska Stanisława 126 


Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


: Miasta i Gminy w Rogoźnie obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na PRZECI listę Wypor oia 

w okręgu wyborczym nr 4. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, e: osób ear 


spisami wyborców 714 
b) oddanych kart do głosowania < AS 
c) głosów nieważnych i mu 
d) głosów ważnych 445 


'e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Henke Bronisław 74 87 
2, Walich Irena | 94 5 
3, Wiese Leon . 144 
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Mandat 1. Gliwa Henryk 89 87 
2. Łuczkowiak Andrzej «4041 
i *3, Mikołajczyk Marek 120 
Mandat 1. Barański Bogusław 72 89 
*2. Konieczny Jan 124 
> PAPAKI Florian 100 
Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


5) 


i Gminy w Rogoźnie obejmujący 5 mandatów. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro” 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5» 


Następnie, na podstawietych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 


pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a( osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców 1.1442 
b) oddanych kart do głosowania 751 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 751 


e) ważnie oddanych głosów otrzymałi kandydaci: 


f) liczba osób, które 
"nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Mrowicka Jadwiga 27209 96 
2. Szostak Maria 249 

Mandat 1. Nowicki! Henryk > BRDĘ 80 
_ 2. Sierzchuła Andrzej 137 

Mandat 1. Krzemińska Longina "198 73 

2, Szczurek Helena 240 s 

Mandat 1, Dąbrowski Jerzy 202 90 
z 2. Rodowski Kazimierz 238 

Mandat 1, Małyszczak Andrzej 272 61 


2, Natłoka Ludwik 201 
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_6) Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


TA; 


i Gminy w Rogoźnie obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 6. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 398 
b) oddanych kart do głosowania 257 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych i 257 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Charchuta Władysław 95 40 


2. Dybek Zbigniew ` 54 

3. Polcyn Stanisław 25 > 
Mandat 1. Jaworski Jan R PZA 53 

2. Makowska Genowefa RY 

3. Mączyńska Janina 69 


N 


Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Rady ode; Miasta : 


i Gminy w Rogoźnie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 7» 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 
sami wyborców ENON 


/ 


b) oddanych kart do głosowania 630 
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B) 


c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 630 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, 
które nie doko- 


nały wyboru 

Mandat 1. Kiełpiński Jan . 193 163 
2. Urban Marek 197 

Mandat 1. Dworzański Ryszard : 274 150 
2. Ohradka Julian 152 ? 

Mandat 1, Grzechowiak Czesław 240 167 
2. Zawis«ki Stanisław 175 

Mandat 1. Koraszewski Romuald E RAOT. TAZ 

2. Szatkowska Stefania 182 

Mandat 1. Bukowski Marek | 242 171 


2e Grzeszczyk Stanisław 150 


>= 


Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


"1 Zminyiw Rogoźnie obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze” 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 86 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób sBietych spi- 


sami wyborców 696 
b) oddanych kart do głosowania 387 
c) głosów nieważnych 3 m 
d) głosów ważnych = 387 


e) ważnie oSA głosów otrzymali kandydaci : 


f) liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


i 
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Mandat 1, Łukaszyk Jerzy 89 | 129 
2. Michalski Kazimierz 73 

: 3, Wojtysiak Marek 45 

Mandat 1. Lawan Andrzej 64 132 
2. Mroczyk Ewa 107 A 
'3ə Wilhelm Bogdan 52 

Mandat 1, Birula Jadwiga AN 123: 

2. Grabińska Krystyna 91 
3. Szymankiewicz Paweł 85 


9) Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Rogoźnie obejmujący 2 mandaty» 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym Nr 9 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 526 
b) oddanych kart do głosowania 355 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 355 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


- f) liczba osób, które. 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Dusza Kazimierz ` 189 46 j 
2. Zieliński Andrzej 2291 
Mandat 1. Piekarska Wanda Wa EE. 
2,  Sobkowski Lenard 108 


10) OkEcE wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Rogoźnie obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
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- 248 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 10, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a)-osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 826 
b oddanych kart do głosowania 468 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 468 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Kaczmarek Feliks | 145 122 
2, Szuberski Roman 138 
Mandat 1. Dębowiak Jolanta - 144. 121 
2, Kowalski Franciszek 125 | 
Mandat 1. Olenderek Ludwik 5-416 159 
2, Wańkowicz Gustaw 138 
Mandat 1, Kościółek Kazimiera PĄ00E = 129 
2, Kubisz Czesław 4147 
11) Okręg wyborczy Nr 11 dla wyboru radnych Rady Narodowej Mias= 


ta i Gminy w Rogoźnie obejmujący 3 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły -głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 

prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 

wyborczym nr 11, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: , 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli > objętych 
spisami wyborców 726 


b) oddanych kart do głosowania 538 
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C) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 538 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1, Baszczyński Jan 268 112 
2, Ostrowski Zbigniew 123 
Mandat 1. Lis Jan 143 154 
2, Szatkowska Ewa 212 
Mandat 1, Piechowiak Lech 222 158 
2. Szafran Bolesław 129 
12) Okręg wyborczy Nr 12 dla wyboru radnych Rady Narodowej. 


Miasta i Gminy w Rogoźnie obejmujący 3 mandatye 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą . 
w okręgu wyborczym nr 12, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 

b) oddanych kart do głosowania 

. c) głosów 


d) głosów 
e) ważnie 


Mandat 1, 
23 
Że 


"Mandat 1. 


2 
Że 


nieważnych 
ważnych ES 


616 
409 


409° 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Jarzyniewski Andrzej 
Kowalski Wiesław 
Pierudzki Edmund 


Filipowicz Stanisław 


Mazur Roman 
Sygnecki Marian 


42 
105 
90 


97 
(2: 
52 


f) liczba osób, 


które nie do- 
konały wyboru 


145 


= 11452 
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Mandat 1. Dąbrowska Małgorzata | 48 168 
2, Marchwiak Anna 121 
3, Szymański Jan 


13) Okręg wyborczy Nr 13 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Rogoźnie obejmujący 3 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 13, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców : 744 
b) oddanych kart do głosowania 379 
c) głosów nieważnych i - 
d) głosów ważnych 379 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Koplin Remigiusz 165 33 
2. Pijanowski Sławomir 63 

Mandat 1. Kurkowiak Benedykt 96 47 
2, Milke Edmund 114 

Mandat 1. Janka Jacek 147 56 


2. Krajecka Aleksandra 50 


14) Okręg wyborczy Nr 14 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Rogoźnie obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdżiła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 14, | 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców 


b) oddanych kart do głosowania 


e) głosów nieważnych 
d) głosów ważnych 


597 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat 1. Chwiłkowski Marek 
2. Michalska Łucja 


Mandat 1. Grześkowiak Józef 
~ 2, Szargan Henryk 


Mandat 1. Jabłoński Kazimierz 


2. Siwiński Adam 


(-(podpisy członków Komisji 
Wyborczej Miasta i Gminy 


f) liczba osób,które 


nie dokonały wyboru . 


410 94 
84 

153 68 
61 
133 86 
eE 


(pieczęć Komisji 


Wyborczej Miasta 
i Gminy) 


2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą 
Miasta i Gminy w Rogoźnie w składzie: 


Przewodkiczący 
Zastępca przewodniczącego 
Sekretarz 


Członkowie: 


1, Ceranowicz Krzysztof 
| 2. Frost Tadeusz 

.3e Grzędzielski Bolesław 

4, Kaczmarek Mirosława 

5, Kownacka Wanda 

6. Król Benedykt 


l 


Pauch Andrzej 
Korybalski Andrzej 
Dolata Marian 
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[e Polasik Jerzy 
8. Sulka Antoni 
9, Zawiski Leopold 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Rogoźnie, które odbyły się dnia 19 czerwca 
1988 Re: 


a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11.036 


b). oddano kart do głosowania 7.066 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła 1 
d) liczba głosów ważnych wynosiła 7.065 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Rogoźnie następujący kandydaci otrzymali 
najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 Okręg wyborczy nr 5 
1. Binek Maciej ` 1, Szostak Maria 
2, Nowak Zdzisław 2. Nowicki Henryk 
3. Kołodziejczak Marian 3. Szczurek Helena 
4, Lange Irena 4. Rodowski Kazimierz 
5, Malinowski Przemysław 5, Małyszczak Andrzej 
Okręg wyborczy nr 2 Okręg wyborczy nr 6 
1. Biskupski Marian 1. Charchuta Władysław 
2, Hinz Zdzisław 2. Jaworski Jan 
Że Januszewski Zbigniew | i Okręg wyborczy nr 7 
4, Wesołowski Henryk ) 1. Urban Marek 
5. Dziskowski Aleksander 2. Dworzański Ryszard 
Okręg wyborczy nr 3 | 3. Grzechowiak Czesław 


4. Koraszewski Romuald 


1, Olszak Jerzy 
5. Bukowski Marek 


2. Wiese Zbigniew 


3. Biskupska Teresa | Okręg wyborczy nr 8 
4, Czechowski Bolesław | 4. Łukaszyk Jerzy 

Okręg wyborczy nr 4 2. Mroczyk Ewa - 
1. Wiese Leon |. 3, Grabińska Krystyna 


2. Mikołajczyk Marek 
3, Konieczny Jan 
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Okręg wyborczy nr 9 
Dusza Kazimierz 
Piekarska Wanda 

Okręg wyborczy nr 11 
Baszczyński J an 


Szatkowska Ewa 
Piechowiak Lech 


Okręg wyborczy nr 13 


Koplin Remigiusz 
Milke Edmund 


Janka Jacek 


_(-) podpisy członków 


Komisji Wyborczej 
Miasta i Gminy 


Że 


Okręg wyborczy nr 10 
Kaczmarek Feliks 
Dębowiak Jolanta 
Wańkowicz Gustaw 
Kubisz Czesław 


Okręg wyborczy nr 12 


Kowalski Wiesław 
Filipowicz Stanisław 
Marchwiak Anna 


Okręg wyborczy nr 14 


Chwiłkowski Marek- 
Grześkowiak Józef 
Jabłoński Kazimierz 


" (pieczęć Komisji Wyborczej 


Miasta i Gminy) 
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$ 18 
Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Szamocinie, 


'1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą 
Miasta i Gminy w Szamocinie w składzie: 


Przewodniczący = Sałek Antoni 
Zastępca przewodniczącego ` »  Kucner Eugeniusz 
Sekretarz 3 : = Gierlikowska Hanna 
Członkowie: 


1. Hadaś Sławomira 

— 2, Krygier Barbara 

3. Pawlak Kazimierz 
4, Wołyński Leszek 
5, Kolasa Antoni 

6, Kubik Stanisław 
7. Pawlak Irena 
8, Nowak Gabriela 


1) Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy w Szamocinie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr lo 


- Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 825 
b) oddanych kart do głosowania 766 
c) głosów nieważnych ; o= 


d) głosów ważnych 766 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
> f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Garbarczyk Tadeusz 165 | 229 
2, Głowiński Zdzisław 372 
Mandat 1. Herting Barbara > 138 238 
2, Wojtkowiak Dionizy 390 
Mandat 1. Politowski Tomasz 228 232 
2, Wachowski Marian 306 
Mandat 1, Antczak Bernard 207 256 
2, Kolwicz Marek 303 
Mandat 1. Biskupski Henryk 198 | 241 
2, Kopeć Bronisław 327 
2) Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy w Szamocinie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwódowych komisji wyborczych właściwych. 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 2. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 971 
b) oddanych kart do głosowania 723 
c) głosów nieważnych = 
a) głosów ważnych 7 723 


'e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Jankowski Zbigniew ` 176 195 . 
2. Owczarzak Wiesław 251 
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Mandat 1, Sobieralski Dariusz . 224 = 196 
2, Walczak Ryszard 178 - 
Mandat 1. Charęza Aniela 208 179 
" 2e Ludwikowski Marek 217 
Mandat 1, Adamski Mieczysław | 280 191 
> 2, Strzyżewski Henryk 129 
Mandat 1. Jeliński Piotr 280 194 
2. Klimek Wojciech 126 
3) Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowej. Miasta 


i Gminy w Szamocinie obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi=- 


sami wyborców 716 
'b) oddanych kart do głosowania ` 582 
c) głosów nieważnych  - - 
d) głosów ważnych kóz 582 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bejma Stefan 156 222 
2, Idzikowski Ryszard 204 

Mandat 1. Czarnecki Stefan 136. 247 
2. Ręcławowicz Feliks A99 

Mandat 1. Płóciennik Eugeniusz 195 236 


2, Werda Józef ` 151 


t 
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Mandat 1. Abram Kazimierz 246 237,5 
2. Siemianowska Sabina 99. 
Mandat 1, Młynarczyk Andrzej 499: 5 218 
2. Nowak Edward 165 
4) Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Szamocinie obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 4e l o 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: s 

a) osób uprawnionych do ALóaWAlE, s" osób objętych spi= 
sami wyborców > Ra326 i 

b) oddanych kart do głosowania 243 

c) głosów nieważnych e =- 

d) głosów ważnych 243 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali act 


f) liczba osób, które ' 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Drozdowski Józef 52 4:10 
i 2. Hadaś. Henryk ; 78. : 
Mandat 1. Gruntkowski Longin | 95 >421 
2. Kajrys Jan 23 
Mandat 1. Maciejewski Ryszard 43 se: BX 
2, Marczykowski Adam 111 
Mandat 1. Harenza Irena 93. : 89 
2. Wołowicz Zofia 3-52 
Mandat 1. Mendlik Jerzy 118 101. i 
; 2. Prusak Mariusz $ 21 


5) 


Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Szamocinie obejmujący 5 mandatów, 
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Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze”. 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5 
. Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 403 
b) oddanych kart do głosowania 345 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 345 
2 ważnie sneanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
: nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Heimann Kazimierz 146 121 | 
. 2, Nochowicz Bogdan >-78 
Mandat 1. Łada Alfons | 121 113 
2. Szwed Andrzej 111 
Mandat 1. Przybylak Jerzy _ 39 109 
2. Twardowski Henryk 197 
Mandat 1. Nowak Grażyna | 144 145 
2, Pawlak Ryszard 56 
Mandat 1. Fifer Danuta 97 121 
2. Wota Rajmund 127 
6) Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta. 


i Gminy w Szamocinie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia kaka na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 6» 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła / 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
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7) 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 445 
b) oddanych kart do głosowania 315 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 315 


e) ważnie e głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Garbarczyk Genowefa 50 162 
2. Hoffman Jan 103 

Mandat 1. Knach Eugeniusz 8 135 
2, Luboński Ireneusz -403 

Mandat 1. Bugaj Bernard 103 136 
2, Karczewska Janina 26 

Mandat 1, Fafuła Henryk 73 199 
2, Jeliński Stanisław 103 

"Mandat 1, Piątyszek Marek 116 : 151 
2. Zwierzykowska Anna 48 


Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Rady-Narodowej Miasta 


i Gminy w Szamocinie obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, 'iż otrzymała protokoły głosowania j 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze”= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę LA w ah 
wyborczym nr 7» 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 5 423 
b) oddanych kart do głosowania 290 
c) głosów nieważnych c 


d) głosów ważnych 290 


260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO Nr 10,poz.83 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
„nie dokonały wyboru 


_, Mandat 1. Lewandowski Leon 48 110 
; 2, Szarwark Antoni 132 
Mandat 1, Kwade Ludwika — 101 132 
` 2. Wojtecki Zenon Dir. 
Mandat 1. Brzoza Stanisław BR 7 
2, Gabała Zdzisław ` 39 
Mandat 1. Janny Ryszard: 74 144 
2. Miętkiewicz Jacek A VA2 
Mandat 1, Michalski Bogdan . 103 144 
2. Paprocki Kazimierz 43 


8) Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru adnYGh Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Szamocinie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową > wyborczą w. SA 
wyborczym nr 8e 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, sh osób objętych spi- 


; sami wyborców 466 
b) oddanych kart do lesównia - 52325 
c) głosów nieważnych ; - 

d) głosów ważnych i 325 


; e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


.f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bednarski Stanisław 66 24 


2, Siatkowski Stanisław Ners 


Mandat 1. Hołubowski Jań z 114 42 
2. Zagozda Józef 76 
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Mandat 1, Bichn Genowefa 102 39 
2, Głowacki Jarosław 97 

Mandat 1. Jagiełło Krzysztof 71 | 54 
2, Węgrzynowicz Edward 125 

Mandat 1, Jackowski Julian | 145 20 
2, Mańk Jan 51 

(=-)podpisy członków (pieczęć Komisji Wybor- 
Komisji Wyborczej Miasta i Gminy czej Miasta i Gminy) 


2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą © 
Miasta i Gminy w Szamocinie w składzie: 


Przewodniczący - Sałek Antoni 


Zastępca przewodniczącego = Kucner Eugeniusz 
Sekretarz | _ ~ Gierlikowska Hanna 
Członkowie: - 


1, Krygier Barbara 
2, Pawlak Kazimierz 
3, Wołyński Leszek 
4, Kolasa Antoni 

5, Kubik Stanisław 
6. Pawlak Irena 

7. Hadaś Sławomira 
8, Nowak Gabriela 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Szamocinie,które odbyły się dnia 19 czerwca 


1988 ro: | 
a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4575 
b) oddano kart do głosowania 3589 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła |» 
d) liczba głosów wążnych wynosiła 3589 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rady Narodowej 
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Miasta i Gminy w Szamocinie następujący kandydaci otrzymali 
najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 


1. Głowiński Zdzisław 
2. Wojtkowiak Dionizy 
3, Wąchowski Marian 
4e Kolwicz Marek 
5.Kopeć Bronisław 5 


Okręg wyborczy nr 2 


1. Owczarzak Wiesław 
2, Sobieralski Dariusz 
3, Ludwikowski Marek 
4, Adamski Mieczysław 
5, Jeliński Piotr 


Okręg wyborczy nr 3 


1. Idzikowski Ryszard 
2. Ręcławowicz Feliks 
3, Płóciennik Eugeniusz 
4, Abram Kazimierz 

"5, Młynarczyk Andrzej 


Okręg wyborczy nr 4 


1, Hadaś Henryk 
2, Gruntkowski Longin 
3, Marczykowski Adam 
4, Harenza Irena 
5, Mendlik Jerzy 


Okręg wyborczy nr 5 


1. Heimann Kazimierz 

2, Łada Alfons 

3, Twardowski Henryk 

4, Nowak Grażyna 

5, Wota Rajmund - 


(-)podpisy członków Komisji 
Wyborczej Miasta i Gminy 


są, 


2. 
Że 
b, 
5e 


le 
2e 
Że 
UA 


 %. 


1e 


> 


Że 
UA 
Je 


Okręg wyborczy nr 6 


Hoffman Jan 
Luboński Ireneusz 
Bugaj Bernard 
Jeliński Stanisław 
Piątyszek Marek 


Okręg wyborczy nr 7 


Szarwark Antoni 
Kwade Ludwika 
Brzoza Stanisław 
Janny Ryszard 
Michalski Bogdan 


Okręg wyborczy nr 8 


Siatkowski Stanisław 
Hołubowski Jan 

Biehn Genowefa 
Węgrzynowicz Edward 
Jackowski Julian 


(pieczęć Komisji Wybor= 
czej Miasta i Gminy) 
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$ 19 


Protokółygłosowania na radnych i protokół z wyborów do Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Trzciance. 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzony 
dnia 20 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą Miasta i Gminy 
w Trzciance w składzie: 


Przewodniczący Urbańczyk Jakub- 
Zastępca brzewodniczącego Joachimiak Edward 
Zastępca przewodniczącego Jechna Danuta 
Zastępca przewodniczącego Garstka Paweł 
Sekretarz Dąbrowski Marian 
Członkowie: 


1, Kołodziejczyk Teresa 
2, Brakowska Ewa 
3, Fiałkowska Cecylia 
4, Ziałacka Czesława 
5, Znojek Krzysztof 
6. Lipińska Łucja 
Te Szczepaniak Teresa 
| 8, Śramski Ancrzej 


1/ Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Trzciance obejmujący 3 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą. w okręgu 
wyborczym nr 1, ad: 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 997 
b/ oddanych kart do głosowania 686 
c/ głosów nieważnych 7 l Ą 


d/ głosów ważnych | 685 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1, Sawaściuk Wiktor 175 193 
l 2, Sienkiewicz Dorota TI 189 
3, Wańkiewicz Antoni 100 
Mandat 1. Chmielewski Aleksander `145 . 221 
2, Kaflowski Stanisław 153 
z Zieliński Ryszard 135 
Mandat 1. Głowacka Regina ; 188 210 
2. Tomys Wincenty 142. 


3, Trzebiatowski Sławomir 155 


'2/ OÓreż wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 

i Gminy w Trzciance obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwódowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia mne na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 


nr 2; i 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 983 
b/ oddanych kart do głosowania i | 417 
c/ głosów nieważnych | a 
d/ głosów ważnych 417 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 

8 - f£/ liczba osób, 
które nie 
; S dokonały wyboru 
Mandat 1. Czyżyk Władysław 123. 84 
2. Kozłowski Michał 65. 


3, Makowska Alicja 121 
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Mandat 1, Kaczmarek Kazimierz 98 88 
2, Ratajczak Mirosław 105 
3, Rydlikowski Witold 97 
"Mandat 1, Warych Franciszek 76 95 
` 2. Wintonowicz Leopold 92 z 
3, Żylińska Ewa 140 


> 


3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Rady ae Miasta 

i Gminy w Trzciance obejmujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro= 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
nr 3e 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu? 


a/ osób uprawionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców } 1.509 

b/ oddanych kart do głosowania 989 
_e/ głosów nieważnych a "a 
a/ głosów ważnych 989 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


ED 
u 
Kae: 


Mandat 1. Czarny Zygmunt 241 230 
© 2. Gzik Bolesław 154 
3, Pokaczajło Jadwiga 244 
Mandat 1. Liberski Zdzisław ; 119 250 
2. Runge Marian i 221 
' Js Sieradzki Krzysztof ZFT. 
Mandat 1.. Szczudło Kazimierz ` 182 251 
2, Urban Leokadia "134 
3, Zieńko Janina 283 
Mandat 1, Kiszczak Maria 232 | 184 


2. Zając Tadeusz 369 
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Mandat 1, Dudek Janina 


2, Kutkowski Stanisław 
3. Matkowski Kazimierz 


164 
459 


230 


4) Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Trzciance obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
„wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przę- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym 


nr 42 


. Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 
b) oddanych kart do głosowania 


c) głosów 
d) głosów 
e) ważnie 


Mandat 1, 


nieważnych 
ważnych 


1.126 
618 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Agrest Alina 
Kochner Bożena 
Leszko Irena 


Kochner Bogdan 
Starzyński Bazyli. 
Urbański Ryszard 


Brakowski Janusz 
Kaczmarek Włodzimierz 


Przeworek Zbigniew 


Cija' Andrzej 
Kowalski Tadeusz 
Wylegała Jacek 


101 
107 
222 


165 
82 
150 


102 
151 
136 


241 
77 
89 


f) liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 


130 


139 


149 


150 
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5/ Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Trzciance obejmujący 4 mandaty, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do-przepró- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
nr 5. | | 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: ` 


'a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 1.000 
b/ oddanych kart do głosowania 500 
c/ głosów nieważnych | RE 
d/ głosów ważnych > 500 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ liczba osób, 


które nie 
; dokonały wyborù 
Mandat 1., Henyk Edward 115 l 107 
2. Rutkowski Tadeusz Ae 156 
3, Wojdziak Ryszard 82 
Mandat 1. Motyl Wojciech 161 » 113 
2, Torz Marek AZ 79 
3, Tylkowska Halina 106 
Mandat 1, Hołub Eugenia 155 > 103 
` 2. Jankowska Regina 80 
3, Kolebuk Kazimierz 123 
Mandat 1, Gęsicki Janusz 128 108 
|. 2. Osik Czesław . R 54 
3, Proch Izabela 75 2473 


6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 

i Gminy w Trzciance obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
nr 6% ; 


1 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu? 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 872 
b/ oddanych kart do głosowania 467 
c/ głosów nieważnych . zá 
d/ głosów ważnych 467 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ liczba osób, 


które nie 
dokonały wyboru 
Mandat 1, Gawroński Józef 143 64 
„2, Rutkowska Stefania 56 
3, Sicińska Irena ; 180 
Mandat 1, Gorczyński Jerzy =" 204 68 
2, Kwiatkowska-Kufel 60 
Elżbieta E7 
3, Lustyk Barbara 76 
Mandat 1, Jankowska Janina 127 69 
2, Pietrowiak Maria 79 
3, Woźny Ryszard 153 


7/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 

i Gminy w Trzciance obejmujący 2 mandaty, 
"Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
waądzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
mr 7. | | 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 821 
b/ oddanych kart do głosowania 459 
c/ głosów nieważnych A 
d/ głosów ważnych : | 459 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
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- f/ liczba osób, 
e które nie 
dokonały wyboru 

Mandat 1, Drajewski Tadeusz 108 © 92 

2, Kowalewski Stanisław 76 

3, Król Władysława 103 
Mandat -1. Kotiuszko Teresa 142 106 

2, Sembratowicz Roman 72 ż 

3, Wojdczak Mieczysław 77 


8/ Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 

i Gminy w Trzciance obejmujący 3 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro 
-wadzenia głosowania na GAR, P> wyborczą w okręgu wyborczym 
nr 8, 
Następnie, na a podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, Sk osób 


objętych spisami wyborców 1.050 
b/ oddanych kart do głosowania 533 
c/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych a 533 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1, Dratwiński Seweryn - 159 l 126 
2. Jaroszewicz Zbigniew 105 > 
5, Kaczmarek Ryszard 64 

Mandat 1. Magdziarz Józef - 154 111 
2. Majchrzak Stanisław 85 a 
3, Warecki Lech : /+-408 

Mandat 1. Bem Mirosław uż _ 89 
2, Czerniewski Jan 137 


3, Udot Andrzej 82 


D 
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9/ Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 

i Gminy w Trzciance obejmujący 3 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro= 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym - 
nr 9, ; ; 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców. 866 
b/ oddanych kart do głosowania 496 
c/ głosów nieważnych - 
a/ głosów ważnych 496 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1, Brzozowiec Jerzy 110 71 
| 2. Cieślik Andrzej 80 
3, Kuncewicz Maria . Ę 122 
Mandat 1, Stachowski Andrzej _ 88 83 
2. Warykasz Urszula 88 3 
3, Zięba Czesław TINK 
Mandat 1, Kasperowicz-Zasada Ewa 36 84 
2. Łukaszewska-Szydłowska 237 San 
Krystyna. ; 
3, Swital Czesław 29 


10/ Okręg wyborczy nr 10 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta. 
i Gminy w Trzciance obejmujący 2 mandaty, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 

wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 

nr 10% 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu? 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 821 
L/ oddanych kart do głosowania 548 
c/ głosów nieważnych l - 
d/ głosów ważnych 548 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1, Jachtoma Jan > 72 -54 x 
2. Wojciuch Marian 97 ; 
3, Woźny Janusz > 246 
Mandat 1. Kaczmarowska Teresa 120 56 
2, Sapun Józef 3 117 
3, Sas Czesław 162 


11/ Okręg wyborczy nr 11 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 

i Gminy w Trzciance obejmujący 3 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
nr 11, | = 
Następnie, na podsta sie tych protokołów, Komisja ustaliła następujące 
wyniki głosowania w tym. okręgu: 


-af osób uprawnionych do głosowania, czyli osób e, 

objętych spisami wyborców >%54.002 

b/ oddanych kart do głosowania ' | -—* 435 
_e/ głosów nieważnych i - 

_a/ głosów ważnych 435 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
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f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 

Mandat 1. Jastrzębska Teresa 116 147 
2. Kiszczak Waldemar 84 
= 3. Rajczyk=Znojek Jadwiga 48 
- Mandat 1. Gajowski Stanisław. 100 151 
2. Mikucki Jan 60 
3, Piorun Helena 68 
'- Mandat 1. Bednarek Jadwiga - 74 142 
2. Leśniewska Teresa „64 
3, Mleczak Ryszard 103: 


12/ Okręg wyborczy nr 12 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Trzciance obejmujący 1 mandat, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
nr 12; | . : ; : 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców | 257 
_b/ oddanych kart do głosowania 187 
c/ głosów nieważnych 5 
d/ głosów ważnych mA 187 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 

Mandat 1, Burdzy Lesław 16 26 

2, Nyga Leszek 6 
3, Stasiak Antoni 139 
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13/ Okręg wyborczy nr 13 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Trzciance obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro= 
wadzenia głosowania na 2 listę wyborczą w okręgu O a 
nr Lżę e 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: . 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców : 500 
b/ oddanych kart do głosowania SZR 281 
c/ głosów. nieważnych = 
d/ głosów ważnych -. 281 


e/ ważnie ać głosów otrzymali kandydaci? 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1, Moszyński Andrzej: <S 82 


2, Żytliński Henryk 122 | 
Mandat 1. Bańka Jan 36 87 
i 2. Demczar Renata 63 
3, Płaskoń Wacław 78 kz 


14/ Okręg wyborczy nr 14 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
„ i Gminy w Trzciance obejmujący 1 mandat, e 


: jonisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę P> w okręgu wyborczym 
ENNEA . È $ 
"Następnie, na podstawie tych protokołów,. Komisja ustaliza 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: | 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 
objętych spisami wyborców 4241 NzR 
b/ oddanych kart do głosowania = 253 


— PZ eve mA 
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'e/ głosów nieważnych | | _ 
d/ głosów ważnych 253 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
£/ liczba osób, 


które nie - 
dokonały wyboru 
Mandat 1, Banasik Elżbieta 111 63 
2, Klocek Bolesław h4 
3, Lewandowski Bronisław af 


45/ Okręg wyborczy nr 15 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
4 Gminy w Trzciance obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
nr 15, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 710 
b/ oddanych kart do głosowania 580 
c/ głosów nieważnych | | | 118 
d/ głosów ważnych | 462 \ 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: ` 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1. Andrzejak Edward. 123: 14h 
2. Bukowski Henryk 20 | 
3, Drab Tadeusz 62 

Mandat 1. Karzyński Jan 109 182 


2. Wydarta Salomea AA 


= 6 
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16/ Okręg wyborczy nr 16 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Trzciance obejmujący 2 mandaty, ` 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w > wyborczym 
nr 16. 
Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: - 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców ż 473 
b/ oddanych kart do głosowania | 269 
c/ głosów nieważnych ; jes a 
d/ głosów ważnych ' 269 - 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ liczba osób, 
które nie 

_ dokonały wyboru 


Mandat 1. Demczar Piotr ZIE 22 | 73 
2. Stasiak Stanisław 27 : 
3, Żydowicz Stanisław 135 

Mandat 1, Dziura Marta |. 39 97 
2. Kałużny Józef 3 303 PE 
3, Klimowicz Spam stawa, = -TO 


17/ Okręg wyborczy nr 17 dla Sybota radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Trzciance obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro= 
wadzenia głosowania na okręgową 1 Prg wyborczą w okręgu: wyborczym 
nn 1:7. Š 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja SĘ ż 
następujące wyniki głosowania w te okręgu: ; 


7 Š z 
a : - = 


1 
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a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 638 
b/ oddanych kart do głosowania 5 392 
c/ głosów nieważnych > 
d/ głosów ważnych | 392 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1, Górecki Czesław 34x05 | 151 


2, Januszkiewicz Ewa 70 
3, Rybka Andrzej 67 
Mandat 1. Fejdyś Zygmunt i 99 x 160 
2. Grandtke Mieczysław 35 s > 
3, Paterczyk Leszek i 79 
Mandat 1. Koch Andrzej 92 %; 030102 
2. Mrówka Krzysztof 51 
3, Siedziukiewicz Wiesław HIE 


18/ Okręg wyborczy nr 18 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Trzciance obejmujący 2 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych. komisji wyborczych właściwych do przepro- 
 wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
AT- VBa 

-Następnie, na podstawie tych estetako Komisja ustaliła 


_ następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


` a/f osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców  - 703 
b/ oddanych kart do głosowania - 305 
c/ głosów nieważnych ` - 
d/ głosów ważnych E -305 


e/ ważnie oddanych głósów otrzymali kandydaci: 


) > f/ liczba osób, 
- ` które nie 
dokonały wyboru 
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Mandat 1, Drozdowicz Paweł 56 EATA 


2. Grabiński Jerzy 67 
5, Kaczmarek Kazimiera 56 . 
Mandat 1, Ciuba Zygmunt 400 131 
2, Kordek Zygmunt od 
3, Spławska Maria =23 


19/- Okręg wyborczy nr 19 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Trzciance obejmjący 2 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na adj listę >>> w okręgu wyborczym 
nr 19, 

Następnie, na podstawie tych Srotokołów: Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców ; 499 
b/ oddanych kart do głosowania | 305 
c/ głosów nieważnych SZ: 
a/ głosów ważnych >: 305. 


e/ ważnie oddanych głósów otrzymali kananiachi 
f/ liczba osób, 
tóre nie 
‘dokonały wyboru 


Mandat 1. Dużyja Marian Ansh ; 
2. Lemańska Wiktoria : 60. e GÓ-« 
3, Nogalski Zygmunt ` 82 e BR 
Mandat 1. Bakinowski Czesłów m. 10% 
2, Leśniewski Andrzej | 64 


De Piotrowski Edward 55 


8 


l 
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2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą 
Miasta i Gminy w Trzciance w składzie: 


Przewodniczący 
Zastępca przewodniczącego 
Zastępca przewodniczącego 
Zastępca przewodniczącego 
Sekretarz 


Członkowie: 


1. Kołodziejczyk Teresa 

Że Brakowska Ewa 

3, Fiałkowska Cecylia 

4, Ziałacka Czesława > 
5. Znojek Krzysztof 

6. Lipińska Łucja 

7. Szczepaniak Teresa 

8. Śramski Andrzej 


Urbańczyk Jakub 
Joachimiak Edward 
Jechna Danuta 
Garstka Paweł 
Dąbrowski Marian 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Trzciance, które odbyły się dnia 19 czerwca - 


1988 r.+* 


= 


_'a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15.248 


b/ oddano kart dc głosowania 8.720 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła 119 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła __ 8.601 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Trzeiance następujący kandvdaci otrzymali 
najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 


1. Sienkiewicz Dorota 
2, Kaflowski Stanisław 
3, Głowacka Regina 


Okręg wyborczy nr 10 


4, Woźny Janusz 
2, Sas Czesław 


273 


1, 
2, 
3e 


1. 
z. 
3e 
be 
5. 


1, 
2e 
Że 
4, 


1, 
2. 
3. 
zb; 


1. 
2 
3. 


e 


1 
-2 


Okręg wyborczy nr 2 


Czyżyk Władysław 
Ratajczak Mirosław 
Żylińska Ewa 


Okręg wyborczy nr 3 


Pokaczajło Jadwiga 
Sieradzki Krzysztof 
Zieńko Janina 
Zając Tadeusz 
Kutkowski. Stanisław 


Okręg wyborczy nr 4 


Leszko Irena 
Kochner Bogdan 


Kaczmarek Włodzimierz 


Cija Andrzej 


Okręg wyborczy nr 5 


Rutkowski Tadeusz 
Motyl Wojciech 
Hołub Eugenia 
Proch Izabela 


Okręg wyborczy nr 6 


Sicińska Irena 
Gorczyński Jerzy 
Woźny Ryszard. 


Okręg wyborczy nr 7- 


Drajewski Tadeusz 
Kotiuszko Teresa 


ą 2 EG DEN y 


RZEK 


u 
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Okręg wyborczy nr 


NR 10,poz.383 


11 


1, Jastrzębska Teresa 


3, Mleczak Ryszard 
Okręg wyborczy nr 


4. Stasiak Antoni 


Okręg wyborczy nr 


1. Żytliński Henryk 
2, Płaskoń Wacław 


Okręg wyborczy nr 
1. Banasik Elżbieta 


Okręg wyborczy nr 


1. Bukowski Henryk 
2. Wydarta Salomea 


Okręg wyborczy nr 16 


"2, Gajowski Stanisław 


15 


1. Żydowicz Stanisław | 
2. Klimowicz Stanisława 
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, Kreg wyborczy nr 8 Okręg wyborczy nr 17 
4, Dratwiński Seweryn Ę 1. Górecki Czesław 
2. Magdziarz Józef 2, Fejdyś Zygmunt 
3, Czerniewski Jan = 5, Koch Andrzej 

- Okręg wyborczy nr 9 ŚR Okręg wyborczy nr 18 
1, Kuncewicz Maria -- 1. Grabiński Jerzy 
2, Zięba Czesław 2, Ciuba Zygmunt 


5, Łukaszewska-Szydłowska Krystyna 
Okręg wyborczy nr 19 


1. Nogalski Zygmunt 
2, Bakinowski Czesław 


5) podpisy członków (pieczęć Komisji Wyborczej 
Komisji Was =S Miasta i Gminy) - 
Miasta i iny > 
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5 20 
Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyboru do Rady 


Narodowej Miasta i Gminy w Tucznie, 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzony 
dnia 19 czerwca 1988 r, przez Komisję Wyborczą Miasta i Gminy 
w Tucznie w składzie: 


Przewodniczący Wasylków Władysław 
Zastępca przewodniczącego Jabłońska Maria 
Zastępca przewodniczącego Krzyszkowski Jan 
Zastępca przewodniczącego Tobolczyk Szymon 
Sekretarz  - Bródka Teresa 


Członkowie: 

1. Gibczyński Józef 
2. Wojtasik Henryk 

.„. Włodowska Janina 

© Krysiński Zbigniew 
Bogucki Jerzy 

. Wójcik Alicja 

5 Zimny Teodor 


NO MU R w 


1/ Okręg wyborczy nr 1 dla EBeo radnych Rady Narodowe do 
i Gminy w Tucznie obejmujący 5 mandatów. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 

"wyborczym nr 1, | 
Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania. czyli osób objętych 


, spisami wyborców >. ś 474 
b/ oddanych kart do głosowania , 342 
c/ głosów nieważnych 4 
d/ głosów ważnych "338 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 
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e 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat i. Cieślik Bronisław 116 58 
2. Tarnawska Janina 164 
Mandat 1. Jurczyński Ryszard . 112 53 
2. Kiedrowska Maria 173 
Mandat 1. Runiewicz Krystyna 84 65 
2. Sochacki Edward 189 
Mandát .1, Rzechtalska Małgorzata 208 61 
2. Tarnawski Mariusz 69 3 
' Mandat 1, Garbowski Marian 102 42 
2. Kowalski Edward 194 


2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 

i Gminy w Tucznie obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich. obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wvbor- 
czym nr 2. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 254 
b/ oddanych kart do głosowania 158 
c/ głosów nieważnych z 
d/ głosów ważnych ; 158 


e/ ważnie oddanych s" pt zjamii kandydaci: 
5 f/liczba osób ,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Marchlewski Czesław 66 39 > 
2. Ośmiałowski Maksymilian 53 
Mandat 1, Neczaj Zenobiusz 51 | 44 
; 2. Wdowiński Jan 63 $ 
Mandat 1. Bródka Witold 31 41 
2. Łuczak Krzysztof 86 


-mo 
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3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Tucznie obejmujący 3 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor- 
czym nr 3. 
Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliža 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 262 
b/ oddanych kart do głosowania 194 
c/ głosów nieważnych > > = 
d/ głosów ważnych 194 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 
nie dokcnały wyboru 


Mandat 1, Katarzyński Stanisław 108 - 43 
` 2. Perskiewicz Zbigniew 43 A 
Mandat 1. Korek Marianna 42 5i 
2, Maszczak Zenon 10i a 

Mandat 1. Senator Adam 72 48 
2. Winkowska Anna. 69 > 


4/-Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru aaeh Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Tucznie obejmujęcy 4 mandaty. ; 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych Komisji wyborczych właściwych do przepro- 

wadzenia głosowania na okręgową taste wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 4, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujęce wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców s i ;; 367 
b/ oddanych kart do głosowania, . a: „ 296 
c/ głosów nieważnych = 


'd/ głosów ważnych | ~ ; `- 296 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 
: nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Sutkowski Szczepan 73 17 


2. Wojtasik Henryk ; 185 

Mandat 1. Pawiński Julian 150 21 
2. Tylek Stanisław 104 

Mandat 1, Owodzin Ireneusz 64 15 


2. Szczotkiewicz Aleksander 196 


Mandat 1. Rak Małgorzata 1320, 27 
; 2. Sędziak Helena 116 


5/ Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Tucznie obejmujący 5 mandatów. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- A 


prowadzenia głosowania na okręgową A, AA w okręgu 
wyborczym nr 5. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 368 
b/ oddanych kart do głosowania ć 279 
c/ głosów nieważnych i - 
d/ głosów ważnych : L A79 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
ł f/liczba osôb; które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Kuszczak Jarosław 87 104 
2. Roj Weronika 88 

Mandat 1. Mardofel Marian 79 99 
z 2. Mróz Jacek 101 
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Mandat 1. Sudyn Miron 76 i 112 
2, Waplak Barbara 91 

Mandat 1. Hrabecki Bogdan 89 107 
2. Szymański Jarosław 83 

Mandat 1, Pańczyk Helena 78 119 
2. Suprun Rajmund 82 


6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta. 
i Gminy w Tucznie obejmujący 3 mandaty. ; 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 6, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła . 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 315 
b/ oddanych kart do głosowania i 270 
c/ głosów nieważnych ; 2 
d/ głosów ważnych . 270 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Janczewski Józef 98 93 
2. Wełczyński Mieczysław 66 

Mandat 1. Kisielewski Grzegorz 64 104 
2. Sitkiewicz Leszek 0-83 > 

Mandat 1. Podolak Jan 56 84 : 
2. Przybyt Stefan 86 


7/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Tucznie obejmujący 5 mandatów. ać 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
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a/ 


b/ 
c/ 


l 


wyborczym nr 7, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliia 


' następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
= spisami wyborców 559 
b/ oddanych kart do głosowania 488 
c/ głosów nieważnych > - 
d/ głosów ważnych tę 488 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 
f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Bukolt Jan SB 5. 202 
2. Pawlak Franciszek 153 
Mandat i. Rogowski Bronisław 203 -175 
` 2, Weselska-Wrzos Anna 61 
Mandat 1. Król Krystyna SZ 186 
2. Kwiatkowska Maria 212 
Mandat 1. Gonczarewicz Jan 71 179 
2. Leski Piotr 197 
Mandat 1. Łojek Sławomir 155 216 
2, Suliga Helena 84 
| 8/ Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


'1 Gminy w Tucznie obejmujący 5 mandatów. . 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczę w okręgu 

wyborczym nr 8. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


osób uprawnionych do głosówania, czyli osób objętych 
spisami wyborców _ 380 
oddanych kart do głosowania. SEA ART. 
głosów nieważnych ; m 
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d/ głosów ważnych 237 

e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 

f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Kosiak Longin 166 3 
,2, Pluta Józefa 36 x 
Mandat 1. Lament Henryk 129 22 
2. Szczerbak Józef 607e 
Mandat 1. Grabiec Marian -EgO 19 
2. Klonowski Gerard 65 
Mandat 1. Bąk Andrzej 10752 195% 
2. Grzempa Wanda 86 
Mandat "1, Walczak Anna 132 16 
2. Woźniak Ryszard 61 


9/ Okręg wyborczy nr 9 dla Wybe radnych Rady R Miasta 
i Gminy w Tucznie obejmujący 5 mandatów. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyBor- 
czym nr 9, | 
Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 460 
b/ oddanych kart do głosowania 405 
c/ głosów nieważnych > - - 
d/ głosów ważnych 405 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
g f/liczba osób. które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Gawdzik Stanisław 78 74 
2. Turowski Jerzy 1323 

Mandat 1. Bender Lucjan 3383 68 As a 
PA Stańczyk Mieczysław " 187 
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Mandat 1. Głuczkowski Tadeusz 152 61 
e Grzywacz Józef 126 . 
Mandat 1. Daszkiewicz Józef 102 80 
. Wilmański Zygmunt 172 
Mandat 1. Czulewicz Józef 128 76 
2. Kozanecki Henryk 159 


10/ Okręg wyborczy nr 10 dla wyboru radnych 
i Gminy w Tucznie obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 10. z 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

czyli osób objętych 


'a/ osób uprawnionych do 


spisami wyborców 
b/ oddanych kart do głosowania 
c/ głosów nieważnych 
d/ głosów ważnych 
oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


e/ ważnie 


Mandat 1. 
2, 

Mandat 1. 
3 2 Ę 
Mandat 1, 
2. 


Kaczanowski Szczepan 
Marmol Antonina 
Łuczak Mieczysław 
Szatan Jerzy . 
Wieczorek Jarosław 
Wróbel Kazimierz 


_/=/ podpisy członków 
_ Komisji Wyborczej 
Miasta i Gminy 


głosowania, 


57 


79 
87 
22 
56 
62 


Rady Narodowej Miasta 


/ 


f/łiczba osób „które 
nie dokonały wyboru 
72 


85 


84 


'/-/pieczęć 


Komisji Wyborczej 
Miasta i Gminy 
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z O RZ RCA PORZE OOBE BORA ZOZ ZZ ZZOZ EE E Z OPOOOZZP DRO 


2. 


a/ 
w 
c/ 
d/ 


1. 
RQ 
3 


Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą 


Miasta i Gminy w Tucznie w składzie: ` 
Przewodniczący Wasylków Władysław 

Zastępca przewodniczącego Jabłońska Maria 

Zastępca przewodniczącego Krzyszkowski Jan 

Zastępca przewodniczącego Tobolczyk Szymon 

Sekretarz Bródka Teresa 


Członkowie: 

1. Gibczyński Józef 

2. Wojtasik Henryk 
Włodowska Janina 
Krysiński Zpigniew 


wójcik Alicja 

Zimny Teodor 
Komisja ustaliła następujące R wyborów do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Tucznie, które odbyły się dnia 19 czerwca 
1988 r. SAB 


3 
4, 
5. Bogucki Jerzy 
6. 
Te 


- 


I 
liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3739 
oddano kart do głosowania | R 2932 
liczba głosów nieważnych wynosiła 4 
liczba głosów ważnych wynosiła ; ; : 2928 
II 


Komisja wyborcza stwisrdza, że w wyborach do Rady Narodowej 

) 
Miasta i Gminy w Tucznie następujący kandydaci otrzymali naj- 
więcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


, Okręg wyborczy nr 1 KŻ okręg wyborczy nr 2 
Tarnawska Janina : 1. Marchlewski Czesław - 
Kiedrowska Maria 2. Wdowiński Jan 
Sochacki Edward 3. Łuczak Kezysztof 


<A 
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Rzechtalska Małgorzata 
Kowalski Edward 


Okręg wyborczy nr 3 


Katarzyński Stanisław 
Maszczak Zenon 
Senator Adam 


Okręg wyborczy nr 4 


Wojtasik Henryk 
Pawiński Julian 
Szczotkiewicz Aleksander 
Rak Małgorzata. 


Okręg wyborczy nr 5 


Roj Weronika 
Mróz Jacek | 
Waplak Barbara 
Hrabecki Bogdan 
Suprun Rajmund 


Okręg wyborczy nr 6. 


Janczewski Józef 
Sitkiewicz Leszek 
Przybyt Stefan 


/-/ podpisy członków 


Komisji Wyborczej 
Miasta i Gminy 


Okręg wyborczy nr 7 
Pawlak Franciszek 
Rogowski Bronisław 
Kwiatkowska Maria 
Leski Piotr 


Łojek Sławomir 


Okręg wyborczy nr 8 


Kosiak Longin 
Lament Henryk 
Grabiec Marian 
Bąk Andrzej 
Walczak Anna 


Okręg wyborczy nr 9 
"Turowski Jerzy 


Stańczyk Mieczysław 
Głuczkowski Tadeusz 
Wilmański Zygmunt 
Kozanecki Henryk 


Okręg wyborczy nr 10 


Marmol Antonina 
Łuczak Mieczysław 
Wróbel Kazimierz 


< 


/-/ pieczęć 


Komisji Wyborczej 
Miasta i Gminy 


to 
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§ 21 


Protokoły głosowania na radnych i protokoł z wyboru do Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Ujściu. 


i.Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzony. 
dnia 20 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą Miasta i Gminy 
w UJŚciu w składzie: 


Przewodniczący Koczan Zenon 
Zastępca przewodniczącego Marciniak Benedykt 
Sekretarz _ Szyk Piotr. 


Członkowie: 


Deresz Teresa 


Piecek Bożena 


Grzelak Krystyna 
Strychalski Wiesław 
Sturm Jerzy 
Więckiewicz Bogumiła 
Zygmunt Marian 


* 


. 


ONO U A U DD PR 
a 


Lepieszko Małgorzata 


1/ Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Ujściu obejmujący 2 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły GłOSOWAKE: od , 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 1, i | 
Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


_8/ „ósób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


"spisami wyborców : -306 
b/ oddanych kart do głosawanla i 199 
_'c/ głosów nieważnych i p z 


d/ głosów ważnych | 199 
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e/. ważnie 


Mandat i. 
Ba 
Mandat 1. 
2. 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Bones Jan 
Wargin Kazimierz 
Buśkiewicz Zenon 
Gołąb Zenon 


f/liczba osób „które 
nie dokonały wyboru 


78 | 37 
72 

45 42 
96 | 


2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy-w Ujściu obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od. 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 2, 


Następnie, 


na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 
b/ oddanych kart do stosowania SA 301 
c/ głosów nieważnych > 1 
d/ głosów ważnych 300 


e/ ważnie 


. 
Mandat 1, 
23 

Mandat 1. 
2. 

Mandat 1, 
SSR 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Górniak Zdzisław 
Krauze Rajmund 
Potocki Zbigniew 
Zieman Stefan 
Kaja Barbara 
Rogosz Bernadeta 


3/ Okręg wyborczy nr 3 dla 
i Gminy w Ujściu obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


103 69 
107. 

51 59 
173 
126 63 
93 


wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
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wyborczym nr 3, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja Boże 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców. 470 
b/ oddanych kart do głosowanie | 328 
c/ głosów nieważnych  - =- 
d/ głosów ważnych 328 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
| f/liczbaosób „które 


E nie dokonały wyboru 
Mandat 1, Peksa Brunon 135 55 
> 2. Ponizcki Czesław 125 i 
Mandat 1. Frątczak Marek 133 i 57 
2. Niedżwiecki Franciszek 123 
Mandat 1. Disterheft Ryszard 140 53 


2. Ostaszewska Sabina 124 T 


4/ Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Ujściu obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową. listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 4, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła. 

- następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób Ra 


"spisami wyborców A > 398 

b/ oddanych kart do głosowania 288 
c/ głosów nieważnych oi: 

|d/ głosów ważnych | 288 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób ,któce 
| nie dokonały wyboru. 
Mandat 1. Dzioba Edward 106 81 
2, Wielgosz Krystyna 86 
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Mandat 1. Haufa Mirosław 87 ; 75 
2, Kończak Witold 116 
Mandat 1. Parecki Andrzej 159 66 
2. Tykwiński Józef 48 
5/ Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


a/ 


b/ 
c/ 
d/ 


e/ 


_6/ 


i Gminy w Ujściu obejmujący 4 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców - 3 522 
oddanych kart do głosowania 317 
głosów nieważnych |» 

głosów ważnych 317 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 
fnie dkonały wyboru 


Mandat 1. Pacholska Barbara  — 85 84 
2. Uhruski Ryszard 136 

Mandat 1, Konwiński Janusz 112 100 
2. Toruń Bronisław j 92 

Mandat 1. Gładych Jerzy 122 ETA 
2. Parecki Henryk 112 

Mandat 1, Nowak Barbara 99 85 
2. Szulc Bogdan 120 

Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Ujściu obejmujący 2 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 6. 
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a/ 


b/ 
c/ 
d/ 
e/ 


a/ 


b/ 
c/ 
d/ 
e/ 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców — > Seb 
oddanych kart do głosowania 226 
głosów nieważnych i ~ 

głosów ważnych 226 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: ; 
f/liczba osób „które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Dymek Rajmund 38 55h 
2. Koźma Jerzy 93 
3. Narewski Janusz 46 
Mandat 1. Banaszczyk Aniela 71 33 
2. Janiak Anna Ę 43 
3. Simińska Ludwika 48 . 
7/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta. 


i Gminy w Ujściu obejmujący 1 mandat. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała prótokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 7, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: | 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 166 
oddanych kart do głosowania 417 
głosów nieważnych REL - 

głosów ważnych > ; 3 KRZ 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: j 
f/liczba osób ,które 


$e hile dokonały wyboru 


i; 
Mandat 1. Grzymisławski Edmund 43 14 


2. Linka Wiesław 25 
3. Seweryn Helena 23 
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8/ Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Ujściu obejmujący 4 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 8. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców : 594 
b/ oddanych kart do głosowania 428 
c/ głosów nieważnych a 
d/ głosów ważnych 427 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
, f /liczba osób „które 
nie dokonały wyboru 


Mśndat 1. Jankiewicz Stanisława 50 i 110 


2. Jurga Stanisław ; 12 3 
3. Pawłowski Kazimierz 100 . 
Mandat 1. Mruk Grzegorz 161 110 
2. Parzybut Zbigniew 37 
3. Pokrywczyński Czesław c 58 
Mandat 1. Jewasiński Kajetań 56 110 
"2. Pawłowski Jan 104 
3, Siwecki Ańtoni 107 
Mandat 1. Gradowski Login 110 110 
2. Hajt Jan 86 
3. Pełechaty Władysław 59 


9/ Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Rady ano enwa Miasta 
i Gminy w Ujściu obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
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wyborczym nr 9. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 383 
b/ oddanych kart do głosowania 269 
c/ głosów nieważnych aż Š 
d/ głosów ważnych 269 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób ,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Kin Józef. 106 33 
E Narożny Grzegorz 56 

Mandat 1. tojko Jan <95% 33 
- 2. Podanowska Krystyna . 104 

"Mandat 1. Ratajczak Marek 84 33 
2. Zdrojewski Lech 67 


10/Okręg wyborczy nr 10 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Ujściu obecjmujący 3 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły glosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgowa listę wyborczą w a 

wyborczym nr 10, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głsowania w tym okręgu: 
a/osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców > 357 
b/oddanych kart do głosowania 230 
- c/głosów nieważnych > ; = 
d/głosów ważnych t 230 


e/ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
| f/liczba osób ,które 


PEN nie dokonały. wyboru 
Mandat 1. Janicki Marian 117 2 41 


= 2. Zachara Stanisław 36 
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Mandat 1.Nowak Zofia 44 57 
2.Wicher Florian 112 

Mandat 1.Krobski Kazimierz i 92 57. 
2.May Maria 62 


11/ Okręg wyborczy nr 11 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


= dy 


Miasta i Gminy w Ujściu obejmujący 1 mandat. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową Razi wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 11. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, koałaja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: - 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
_ spisami wyborców ! i 127 
b/ oddanych kart do głosowania 79 
c/ głosów nieważnych a = 
głosów ważnych > 79 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
3 f/liczba OSÓB, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Lasecki Sylwester 28 9 


2. Przybyłko Karol i 36 


12/ Okręg wyborczy nr 12 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


a/ 


b/ 


„Miasta i Gminy w Ujściu obejmujący 5 mandatów. ,¿ 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 

od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym pr ie, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

osób uprawnionych do głosowania czyli osób Eey 


 spimmi wyborców aż 609 


oddanych kart do głosowania l 5 447 
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c/ głosów nieważnych > 
d/ głosów ważnych 417 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
" f/liczba osób „które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Geller Ernest 83 110 
2. Roszak Maria. ; 184 

Mandat 1. Bukowski Czesław 112 141 
2. Ślusarski Zdzisław _ 139 

Mandat 1. Leśna Józefa 86 120 
2, Wylegała Krystyna 171 

Mandat 1. Ciesiółka Jan 164 l 148 
2. Nawrot Ryszard 84 

Mandat 1. Graś Julian 156 127 
2. Kotecki Mieczysław 81 


13/ Okręg wyborczy nr 13 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Ujściu obejmujący 1 mandat. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na OKI EGONA listę wborczą w 
okręgu wyborczym nr 13. ` 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja uéta lita 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców i 121 
b/ oddanych kart do głosowania s 85 
c/ głosów nieważnych RE > 
d/ głosów ważnych. 85 


e/ ważnie oddanych głosów R kandydaci: 
f/liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Bębnista Zygmunt "29 18 


2. Chojnacki Andrzej x 120 
3, Ryszewska Bożena 12 
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14/ Okręg wyborczy nr 14 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy w Ujściu obejmujący 1 mandat. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 14. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców | 155 
b/ oddanych kart do głosowania 102 
c/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych -E 462 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 
f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1, Cichowski Rajmund . 49 16 


2. Tomalak Czesław 30 


15/ Okręg wyborczy nr 15 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


a/ 


b/ 
c/ 
d/ 
e/ 


Miasta i Gminy w Ujściu obejmujący 2 mandaty. l 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 15, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców | A 303 
oddanych kart do głosowania 151 
głosów nieważnych 

"głosów ważnych 151 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 
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Mandat 1. Kujawa Zdzisław - 1:38 50 
2. Marciniak Danuta 36 
3. Turczyn Andrzej 19 

Mandat 1, Gryszkiewicz Leszek 23 50 
2. Onderka Andrzej | 38 
3. Wybraniec Franciszek 23 


16/ Okręg wyborczy nr 16 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Ujściu obejmujący 2 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczę w okręgu 
wyborczym nr 16. | 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 229 
b/ oddanych kart do głosowania 114 
c/ głosów nieważnych k - 
d/ głosów ważnych 114 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób „które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bednarek Władysław 534075 x 22 
2. Skwarek Zdzisław ` - 28 : 
Mandat 1. Wysz Marian B= 56 22 
| 2, Załachowski Zdzisław 28 
/-/podpisy członków /-/ pieczęć 
Komisji Wyboczej Komisji Wyborczej 


Miasta i Gminy Miasta i Gminy 


„302 
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2% Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowe= 
go sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą 
Miasta i Gminy w Ujściu w składzie: 


Przewodniczący _'. Koczan Zenon 
Zastępca przewodniczącego Marciniak Benedykt 
Sekretarz i Szyk Piotr 


Członkowie: 


1, 
2. 
Że 
he 
+3 
6» 
Te 
8. 


Deresz Teresa 

Piecek Bożena 
Grzelak Krystyna 
Strychalski Wiesław 
Sturm Jerzy 
Więckiewicz Bogumiła 
Lepieszko Małgorzata 
Zygmunt Marian 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Ujściu, które odbyły się dnia 19 czerwca 
1988 r. 


I 


a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosśtła. 5473 


b) oddano kart do głosowania | 3651 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła 2 
d) liczba głosów ważnych wynosiła 3649 


II 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Ujściu następujący kandydaci otrzymali 
najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


o 
> 


Okręg wyborczy nr 1 Okręg wyborczy nr 2 
Bones Jan _ 1. Krauze Rajmund 
Gołąb Zenon 2. Ziemann Stefan 


3, Kaja Barbara 
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1, 


Okręg wyborczy nr 3 


Peksa brunon 

Frątczak Marek 

Disterheft Ryszard 
Okręg wyborczy nr 


Dzioba- Edward 
Kończak Witold 
Parecki Andrzej 


Okręg wyborczy nr 


Uhruski Ryszard 
Konwiński Janusz 
Gładych Jerzy 
Szulc Bogdan 


Okręg wyborczy nr 
Koźma Jerzy 
Banaszczyk Aniela 

Okręg wyborczy nr 
Grzymisławski Edmund 


Okręg wyborczy nr 


Jurga Stanisław 
Mruk Grzegorz 
Siwecki Antoni 


Gradowski Longin 


Okręg wyborczy nr ! 


Kin Józef 
Podanowska Krystyna 
Ratajczak Marek 


Okręg wyhorczy nr 10 
1, Janicki Marian 
2. Wicher Florian 


-3. Krobski Kazimierz 


Okręg wyborczy nr 11 
1. Przybyżłko Karol 


Okręg wyborczy nr i2 


1. Roszak Marian 

2. Ślusarski Zdzisław 
3. Wylegała Krystyna 
4, Ciesiółka Jan 

5 


5, Graś Julian 


Okręg wyborczy nr 13 


1. Bębnista Zygmunt 


Okręg wyborczy nr 14 


1. Cichowski Rajmund 
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Okręg wyborczy nr 15 Z Okręg wyborczy nr 16- 
1, Kujawa Zdzisław 1. Bednarek Władysław 
2. Onderka Andrzej 2. Wysz Marian 
/-/podpisy członków /-/ pieczęć 
Komisji Wyborczej Komisji Wyborczej 


Miasta i Gminy Miasta i Gminy 
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5 22: 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów radnych. 
do Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wieleniu, 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporzą— 


dzony dnia 19 czerwca 1988 roku przez Komisję Wyborczą 
Miasta i Gminy w Wieleniu w składzie: 


Przewodniczący - Łusiewicz Barbara 


Zastępca Przewodniczącego - Kornacki Stanisław 
Sekretarz — Bak Stefania 


Członkowie : 


1, 
2. 
3. 
LĄ 
5. 
6, 
7. 
8, 


włodarczyk Jan 

Karpczak Florian 5 
Kuszczak Bogdan ; ` 

Sobków Władysława 

Wardaińska Renata 

Ciesielska Grażyna 

Chmielewski Zenon 

Wychowamiec Halina 


1/ Okręg wyborczy nr: 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy w Wieleniu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wybor 
czą w okręgu wyborczym nr 1, 


Następnie, na podstawia tych protokołów, Komisja ustali 
ła następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głbsowania, czyli osób obje- 
tych spisami wyborców ` 806 


b/ oddanych kart do głosowania 516 
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oO Z ZZOZ ZE WOZY ZWZ WEZ ZZOZ ZZOZ O ZZZZZZZZZO Z ZZO ZZ ZR EZZÓ OZ ROZWODZI OCZ RAZY LT RYZ EZ ZE KZK WZI, 


c/głosów nieważnych z 


d/głosów ważnych ; 516 


2/ 


'e/ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


t/ liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Kurkiewicz Bogdan 235 92 
2, Urban Piotr > 91 

Mandat 1. Jur Jan 218 89 
2, Zdanowski Henryk 117 

Mandat 1, Grześ Czesław -© 264 87- 
2. Kupczyk Bogdan 48 

Mandat 1, Bielecki Zbigniew 156 95 
2. Tafelska Maria 154 

Mabdat 1, Frajer Urszula 1145 ; 94 
2, Turek Jadwiga 157 

Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej `- 


Miasta i Gminy w Wieleniu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania ma okręgową listę wyborczą w 
okręgu wyborczym nr 2, í 


Następnie, na podstawie tych protokółów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
- spisami wyborców 457 


b/ oddanych kart do głosowania 320 
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c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych i= 320 


34 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1,Mumot Florian 2713 10 
2,Namerła Bolesław 307 
Mandat 1,Dolny Marók 224 17 
2,Pioroński Grzegorz 79 
Mandat 1, Dembski Bolesław 146 23 
2. Grabowski Tadeusz 151 Ę 
Mandat 1, Spychalski Henryk ` 1450 7 
2., Ziopaja Edward 153 
Mandat 1, Mikołajczak Roman >-=*203 9 
2. Olkowska Teresa 108 


Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 
Miasta i Gminy w Wieleniu ohejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową łistę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 3. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaiiła 


następujące wyniki głowowania w tym okręgu: 


a/asób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 1.273 
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1 
f 


b/oddanych kart do głosowania 707 
c/głosów nieważnych = 
d/głosów ważnych 707 


e/ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Sauerman Józef 151 367 
2, Sotek Krzysztof 189 
. Mandat 1, Kroll Katarzyna 204 370 
2, Rojewski Jan 133 
Mandat 1, Lisiak Maksymilian > 84 340 
2. Malicki Stanisław 283 
Mandat 1, Pabiś Zbigniew 104 356 
2. Wielebski Stanisław 247 
Mandat 1. Kobza Roman 134 357 
2, Żytkiewicz Krzysztof 216 


4/ 


Okręg wyborczy nr % dla wyboru radnych Rady Narodowe j 
Miasta i Gminy w Wisleniu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych włąściwych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 4, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
mastępujące wyniki głosowania w tym okręgu, 
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a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 1,423 
b/ oddanych kart do głosowania 935 
c/ głosów nieważnych 1 
d/ głosów ważnych 934 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandyfaci: 
f/1liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 
fandat 1, Bartkowiak Jerzy 415 89 
2, Faligowski Jan 246 
Mandat 1. Orzechowski Zenon 290 64 
2, Rychlik Jerzy 312 
Mandat 1, Kamiński Henryk 306 76 
2. Rębarz Romuald 291 
Mandat 1. Baranowicz Marian 481 -83 
2. Stanuch Wiktor 138 
Mandat 1. Błoch Roman 337 "64 
2, Kaczorowski Marek 262 
5/ Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 


+ 


. Miasta i Gminy w Wieleniu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodówysh komisji wyborczych właściwych do prze— 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 5, 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych de głosowania, czyli osób objętych 
1.218. 


spisami wyborców 


'b/ oddanych kart do głosowania 


6/ 


c/ głosów 


d/ głosów 


e/ ważnie 


Mandat 


Mandat 


Mandat 


Mandat 


Mandat 


nieważnych 


ważnych 


721 


721 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Hayer Eugeniusz 
Wychowanisec Kazimierz 


Kleczewski Bolesław 
Woźniczka Roman 


Kornacka Karolina 
Sandscka Barbara 


Magdziarz Halina 


Otworowski Maciej 


Kudliński Jan_ 


Sikorski Kazimierz 


175 


f/liczba osób,które 
mnie dokonały wyboru 


202 


203 


194 


185 


210 


Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 
Miasta i Gminy w Wieleniu obejmujący 5 mandatów, 


Komis ja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komis ji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
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7/ 


wyborczym nr 6, 


Następnie; na podstawie tch protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 


b/ oddanych kart do głosowania 


c/ głosów 
d/ głosów 


e/ ważnie 


Mandat 1. 
Mandat 1. 
Mandat 1. 
Mandat 1, 


Mandat 1, 


nieważnych 


ważnych 


629 
458 


458 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Król Zofia 


Nawrot Mieczysław 


Hudziński Mieczysław 


Turek Zygmunt 


Grupiński Tadeusz 
Walicht Bogdan 


Kmieciak Barbara 
Kozłowski Leszsk 


Doczekalski Zenon 
Sobieraj Bronisław 


> 
199 


195 
89 
163 
63 


125- 
132 


218 
59 


f/liczba osób,które “ 
nige dokonały wyboru 


Ze | 


174 


232 


203 


181 


Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 
Miasta i Gminy w Wieloniu obejmujący 5 mandatów, 


Komis.ja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
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przeprowadzenia gkosowania na okręgową listę wyborczą w ok) ę— 


gu wyborczym nr 7, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1.001 - 
b/ oddanych kart do ałosońakia 621 
c/ głosów nieważnych -~ 
d/ głosów ważnych l 621 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/łiczba osób,które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1.Rybarczyk Henryk 189 310 


2,Sikora Andrzej 97 
Mandat 1.,Sikora Bogdan 131 309 : 
2,Wieczorek Andrzej 156 
Mandat 1,Ławida Benedykt 123 324 
2,Waśko Piotr 149 
Mandat 1.Krych Cyryl 166 316 
2.Wika Stanisław 114 
Mandat 1,Grześ Dorota 103 305 
2,Puślecki Marian "RĄ.DO 


” Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 


Miasta i Gminy w Wieleniu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzynauła protokoły gilosowanit od 


343 
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wszystkich pbwodowych komisji wyborczych właściwych do 


przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 


okręgu wyborczym nr 8, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowani 


spisami wyborców 


b/ oddanych kart do głosowania 


c/ głosów nieważnych 


d/ gło 


sów 


e/ ważnie 


Mandat 


Mandat 


Mandat 


Mandat 


Mandat 


2. 


ważnych 


czyli osób ubjętych 


7il 
-519 


315 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Błażyński Tądeusz 
Dąbrowski Tadeusz 


Ginter Roman 
Molenda Konrad 


„Ciesiółka Ludwik 
Jany Henryk 


Dymek Gabriela 


Sowa Kazimierz. 


Graś Agnieszka 


Laskowska Honorata 


52 
202 


146 
75 


176 


86 


123 
125 


137 


109 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


e 
203 
189 
196 


185 


Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 


Miasta i Gminy w Wieleniu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
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-wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
W okregu wyborczym ar 9, 


Następnie, na podstawe protokołów, Komisja ustaliła nastę- 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


af osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wybprców  - 695 
b/ oddanych kart do głosowania 465 
c/ głosów nieważnych | = 
d/ głosów ważnych 465 


_'e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


£f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


/ 


. Mandat 1, Popkiewicz Jan 120 157 


2. Sadkowski Andrzej ofo) 
Mandat 1, Kaźmierczak Kazimierz 261 138 
2, Pownug Elżbieta 66 
Mandat 1, Ławrynowioz Bronisław 187 16% 
2, Slazyk Franciszek 114 
Mandat 1. Ciamciak Henryk ž ` 137 144 
2, Kiełkasa Janina 184 
Mandat 1, Jur Teresa 158 176 
2, Więckowski Mirosław 131 


10/0kręg wyborvzy nr 10 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Wieleniu obejmujący 5 mandatów, 
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Komisja stwierfiziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze— 


prowadzenia głosowania na ekręgową listę wyborczą w okpęgu 


wyborczym 


nr 10, 


 Następnis, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osôb uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 933 
b/ oddanych kart do głosowania 610 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych 610 


e/ ważnie 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


/ 


t/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Błauciak Kazimierz 264 128 


Mandat 1. 
- 2. Lewandowski Izydor - 148 
Mandat 1, Iłyk Jan 240 SPALA 
2. Swider Władysław Z 
Mandat 1, Krzywonos Tadeusz 130 123 
2. Nowakowski Michał 266 
` Mandat 1, Nalewajek Józef 211 153 
2, Studniewski Andrzej " 179 
Mandat 1, Łopuszyńska Irena 268 142 
2, Radecki Henryk | 146 
/-/ podpisy członków = /pieczęć Mie jsko-Gminne j 
Mie jsko-Gminnej Komis ji Komisji Wyborcze j/ 


Wyborcze ji 


316 


2e 


DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÒDZTWA PILSKIEGO NR 10,poz,83 
RODAN PĘ DORY A RS DZ DODZIE POZZO RA DOO DARA ZO ZE OZI 


Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia pod- 


stawowego sporządzony dnia 19 czerwca 1988 roku przez 


Komisję Wyborczą Miasta i Gminy w Wieleniu w składzie: 


Przewpdniczący = Łusiewicz Barbara 


Zastępca Przewodniczącego - Kornacki Stanisław 
Sekretarz - Bak Stefania 


Członkowie; 


1. 
2, 
3. 
kę, 
5. 
6. 
7. 
8. 


Włodarczyk Jan 
Karpczak Florian 
Kuszczak Bogdan 
Sobków Władysława 


'Wardzińska Renata 


Ciesielska Grażyna 
Chmielewski Zenon 
Wychowaniec Halina A 


Komisja ustaliła wyniki wyborów do Rady Narodowej Miasta 


i Gminy w Wieleniu, które odbyły się dnia 19 czerwca 


1988 roku; 


a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9,176 


b/ oddano kart do głosowania 5.874 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła 1 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła BZBY34 


Komis ja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rady Narodo- 


wej Miasta i Gminy w Wieleniu następujący kandydaci 


otrzymali najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na 


radnych: 
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Okręg wyborczy nr 1 Okręg wyborczy a 

1, Kurkiewicz Bogdan UB W chośanicć Kazimierz 
2. Jur Jan 2. Woźniczka Roman 

3, Grześ” Czesław 3. Kornacka Karolina 
4h, Bislecki Zbigniew 4, Otworowski Maciej . 
5, Turek Jadwiga | 5, Kudliński Jan 
Okręg wyborczy nr 2 Okręg wyborczy nr 6 

1. Namerła Bolesław 1. Nawrot Mieczysław 
2. Dolny Marek . 2. Hudziński Mieczysław 
3, Grabowski Tadeusz 3, Grupiński Tadeusz 
hy, Ziopaja Edward 4, Kozłowski Leszek 

5, Mikołajczak Roman 5. Doczekalski Zygmunt 
Okręg wyborczy nr 3 Okręg wyborczy nr 7 

1, Sotek Krzysztof i 1. Rybarczyk Henryk 
2, Kroll Katarzyna = 82, Wieczorek kMaszaj 
3, Malicki Stanisław 3. Waśko Piotr 

hy, Wielebski Stanisław 4, Krych Cyryl 

5, Żytkiewicz Krzysztof ` 5, Puślecki Marian. 
Okręg wyborczy nr 4 i Okręg wyborczy nr 8 
1. Bartkowiak Jerzy 1. Dąbrowski Tadeusz 
2. Rychlik Jerzy : 2. Ginter Roman 

3. Kamiński Henryk 3. Ciesiółka Ludwik 
4, Bąranowicz Marian 4h, Sowa Kazimierz 


5 Błoch Reman 5, Graś Agnieszka 
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Okręg wyborczy nr 9 | Okręg wyborczy nr 10 

y DES Arok Andrzoj 1. Błauciak Kazimierz 

2. Kaźmierczak Kazimierz 2 Iłyk Jan 

3, Ławrynowicz Boonisłów 3, Nowakowski Michał 

hę, Kiełbasa Janina h. Nalewajek Józef 

5, Jur Teresa 5. Łopuszyńska Irena 

/=/ podpisy członków Mie jsko-Gminne j /pieczęć Miejsko-Gminne j 


Komisji Wyborczej Komisji Wyborcze j/ 
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8 23. 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów radnych 
do Rady Narodowej Miasta i Gminy Wronki, 


1, Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborezym sporządzo— 
ny dnia 20 czerwca 1988 roku przez Komisję Wyborczą Miasta 
i Gminy Wronki w składzie: 
Przewodniczący =- Kierończyk Antoni 
Zastępca Przewodniczącego - Wilczyński Zenon 
Zastępca Przewodniczącego - Tomczak Bogdan 
Sekretarz ~ Piotrowski Alfred 


Członkowie: 

1. Andrzejewska Barbara 
2, Biskup Helena 

3, Kaszkowiak Stefan 

h, Kobiałkowski Stanisław 
5, Mikołajczak Wanda 

6, Nowak Stanisław 


7. Wiczyński Zenon 


1/ Okręg wyborczy nr i dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy Wronki obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


w okręgu wyborczym nr 1, 


Następnie, na podstawie tych. protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki SPoROW RA w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania czyli osób 


objętych spisami wyborców 1,073 


b/ oddanych kart do głosowania 680 
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27 


c/głosów nieważnych 1 
d/głosów ważnych 679 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
£/1iczba osób,które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Nowakowski Jan 205 166 


2. Piasek Bonifacy 218 

Mandat 1. Kałek Henryk 204 165 
2. Kawka Józef 214 

Mandat 1, Łożyński Franciszek 219 170 
2, Mielcarek Marian l 192 

Mandat 1, Mamet Jan 251 177 
2, Szymaniak Grażyna Eos] PAD) 

Mandat 1, Kałużyński Mieczysław 280 158 


2, Krzewina Andrzej 145 


Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy Wronki obejmujący 5 mandatów, 


Komis ja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowamia od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przem 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 2, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


= VA osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców s 1.043 
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b/ oddanych kart do głosowania 826 
c/ głosów nieważnych ; ; 2 
d/ głosów ważnych ; 824 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Cypel Tadeusz 288 24.6 
2. Skrzypczak Włodzimierz 273 
Mandat 1. Amdrzejak Maria ; 285 232 
2. Bartkowiak Helena | 255 
Mandat 1, Bryś Marian 262 223 
2, Marciniak Władysław 291 
Mandat 1, Jankowski Marek 365 234 
2, Lewandowski Bogdan 171 = 
Mandat 1, Goderskki Tadeusz ; 287 231 


2, Grześ Ewa 261 


3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 
Miasta i Gminy Wronki obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3, | 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu:. 


a/ osób uprawnionvch do głosowania, czyli osób 


` objętych spisami -wyborców 74h 
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b/ oddanych kart do głosowania 508 
e/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych 508 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Jabłonowski Stanisław 258 STAD 
2, Pieprzyk Helena 75 

Mandat 1., Hejnowicz Zygmunt 197 93 
2, Juchno Bugenia | 114 

Mandat 1. Kaliszan Kazimierz 17 =-1293 
2, Michalski Henryk 160 

Mandat 1. Bemke Stanisław A16 85 
2, Przewoźnik Antoni 142 


4/ Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 
Miasta i Gminy Wronki obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 
okręgu wyborczym nr 4, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 84h 


b/ oddanych kart do głosowania 530 
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c/ głosów 
d/ głosów 


e/ ważnie 


Mandat 1, 
Mandat 
Mandat 1, 


Mandat 1, 


i 


nieważnych - 
ważnych 530 
oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 


Grott Kazimierz 195 80 


Łusiewicz Sylwester 110 
Bosacki Andrzej 140 91 
Cisak Ryszard EET 
Bielecka Teresa 215 86 
Koput Bogumiła 155 
Babczyński Jan 181 8ł+ 
Borowczak Andrze j 184 


Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy Wronki obo jmu jący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich komisji wyborczych właściwych do pszeprownadzoni: 


głosowania na okręgowa listę wyborczą w okregu wyborczym 


SOC, 


Następnia, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym ókręgu: 


a/ osób uprawnionych do glosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 384 
b/ oddanych kart do głosowania 615 
c/ głosów nieważnyci 1 


d/ głosów ważnych f 61% 


324 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO NR 10, poz.83 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Adamczewski Jan "251 121 
2, Nowak Elżbieta 150 

Mandat 1. Brzozowski Bolesław 224 121 
2. Kuliś Franciszek 174 

Mandat 1, Paciorkowski Piotr 186 134 
2. Wróbel Arkadiusz 408 

Mandat 1, Haak Irena 228 TAB 


2, Kaszna Irena 164 


6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowe j. 
Miasta i Gminy Wronki obejmujący ! mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
_w okręgu wyborczym nr 6, 
Następniś, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 789 
67 oddanych kart do głosowania 558 = 
c/ głosów nieważnych - Fa 
d/ głosów ważnych 558 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali. kandydaci: 
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f/ liczba osób,które. 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Chojan Jan - 154 221 
2, Urban Maria 175 Ar 
Mandat 1, Szymkowiak Bogdan 212 209 
2. Wojtyniak Janusz 127 
Handat. 1, Cenker Edmund 126 223 
2, Pomianowski Roman 191 
Mandat 1, Merecki Augustyn 75 208 
2, Pioprzyk Xndrzej 255 : 


7/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radny ch Rady Narodowe j 
Miasta i Gminy Wronki obejiiujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nv 7, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 841 
b/ oddanych kart do głosowania 570 
c/ głosów nieważnych 2 


d/ głosów ważnych 568 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: . 


f/lLliczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Duszyński Jerzy 151 219 3 
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2. Grajewski Bronisław 182 
Mandat 1, Brzóska Jan 221 223 
2. Łodyga Jerzy 103 
Mandat. 1, Adamska Mieczysław A 164 221 
2, Borent Edward 165 
Mandat 1, Mikołajczak Jacek 164 227 
2. Stryczke Mirosława 155 
8/ Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnykh Rady Narodowe j 


Miasta i Gminy Wronki obe jnujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okregu wyborczym nr 8, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
nastepujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1. 100 
b/ oddanych kart do głosowania 706 
c/ głosów nieważnych 1 > 
d/ głosów ważnych 705 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bąk Jerzy 101 © 4143 
2, Graś Stanisław 350 
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Mandat i, Pacigrkowski Zbigniew 205 171 


2, Pawlak Jerzy 5 246 '' 

Mandat 1, Chruściel Jerzy 259 160 
2, Jasionpwska Helena 168 

Mandat 1, Kukawka Stefan ; 283 143 
2, Ładowska Teresa 163 

Mandat 1, Gromadziński Władysław 214 156 
2, Wojciechowski Jerzy 193 


9/ Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Rady OI 
Miasta i Gminy Wronki obejmujący }# mandaty, 


Komisja stwierdziła; iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komis ji wyborczych właściwych de prze— 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 9, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliza 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


'a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 824 
b/ oddanych kart do głosowania 615 
'e/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych 615 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: ' 
f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1, Krzyżaniak Stanisław 220 " 217. 


2, Zych Wojciech 152 
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Mandat 1. Chytry Edward 287 211 
25 Serwata Adam 111 

Mandat 1, Hercka Romuald -270 237%. 
2. Rusin Aleksandra 98 X 

Mandat i, Helpa Zofia 4107 = 235 
2, Krzyżaniak Eugeniusz 164 


10/0kręg wyborczy nr 10 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 
Miasta i Gminy Wronki obe jmu jący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


w okręgu wyborczym nr 10, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców Aj 499 
b/ oddanych kart do głosowania.  - 370 
c/ głosów nieważnych 5 
d/ głosów ważnych 365 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, które 


mie dokonały wyboru 
Mandat 1, Brych Piotr 85 188 


2, Smoleń-Frasunkiewicz Maria 92 


Mandat 1, Mądry Marek ENSO 167 
2. Nowak Jan 368 
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Mandat 1,Biniek Wojciech 112 


2,Wójtowsiii Marek 76 


AZ 


11/ Okręg wyborczy nr 11 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy Wronki obe jmujacy 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, 


iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
y J y 


przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 


okręgu wyborczym nr 11, 


Następnie, na podstawie tycł: protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 


b/ oddanych kart do głosowania 


c/ głosów 
d/ głosów 


e/ ważnie 


Mandat 


-ù 
. 


Mandat 1. 


Mandat 1, 


Mandat 1. 


nieważnych 
ważnych 


oddanych głosów otrzymali 


Bilski Ignacy 
Dębowski Zdzisław 


Frąckowiak Wojciech 
Siwek Kazimierz 


Kaszkowiak Stefan 
Witelus Ewa 


Paradiuk Marian 


Tomczak Wiesław 


1, 


002 
649 


649 
kandydaci: 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


175 > +208 
149 
184 a 199 
150 
143 236 
151 
176 225 
137 
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Mandat 1, Budyła Bogdan 155 200 
2, Kowal Mieczysław 157 


12/0kręg wyborczy nr 12 dla wyboru radnych Rady Narodowe j 
„Miasta i Gminy Wronki obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


w okręgu wyborczym nr 12, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 472 
b/ oddanych kart do głosowania 273 
c/ głosów nieważnych = 
a/ głosów ważnych 273 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Błoch Wiktor 54 ‘102 
2. Jankowski Roman 104 

Mandat 1. Kaczmarek Andrzej 128 5 98 
2. Kłos Mirosława i 34 

Mandat 1. Radziej Zygmunt 2a 81 120 


2. Rybarczyk Zofia 59 
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13/ Okręg wyborczy nr 13 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy Wronki obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 


od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 


okręgu wyborczym nr 13, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja 


ustaliła następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania; czyli osób objętych 


spisami wyborców 


b/ oddanych kart do głosowania 


c/ głosów 
d/ głosów 


e/ ważnie 


Mandat 1, 


Mandat 1, 


Mandat 1, 


. Mandat 


Mandat 1, 


hieważnych 


ważnych 


1.083 


605 


605 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Białuski Mieczysław 
Chorzępa Józef 


Pogorzelczyk Marek 
Rusinek Henryk 


Nowak Władysław 
Piechowiak Kazimierz 


Andrze jak Zenon , 


, Fiksa Jadwiga 


Kaczmarek Marian 


Waroś Kazimierz 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


178 - 2k0 
129 : 
110 260 
157 
99 268 
162 
227 243 
65 
195 246 
84 i 
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14/ Okręg wyborczy nr 14 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy Wronki obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania 
od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wybor= 


czą w okręgu wyborczym nr 14, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
nasżępujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 1.022 
b/ oddanych kart do głosowania 647 
c/ głosów 000868 3 = 
d/ głosów ważnych s 647 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/1iczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Biniak Stanisław: 237 169 
` 2, Jasnosik Zenon 110 

Mandat 1, Dziubała Bogdan 99 188 
2, Kowalczyk Jan 209 

Mandat 1, Chojan Aleksander 156 189 
2. Hoffmann leszek x Serj IyD 

Mandat 1, Biedziak Ryszard 112 | 190 
2, Majchrzak Tadeusz 202 

Mandat 1, Brzóska Włodzimierz 237 194 
2. Obara Krzysztof - ` 80 

/-/ podpisy Mie jsko-Gminne j j / pieczeć MmtefskoGminnej 


Komisji Wyborcze j Komisji Wyborcze j/ 
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2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawom 
wego sporządzony dnia 20 czerwca 1988 roku przez Komisję 


Wyborczą Miasta i Gminy Wronki w składzie: 


Przewodniczący > - Kiorończyk Antoni 
Zastępca przewodniczącego — Wilczyński Zenon 
Zastępca Przewodniczącego = Tomczak Bogdan 


Sekretarz — Piotrowski Alfred 


Członkowie: 


1. Andrze jawska Barbara 


2, Biskup Helena 


3, Kaszkowiak Stefan, 

4h, Kobiałkowski Stanisław 
5. Mikołajezak Wanda 

6, Nowak Stanisław 


7. Wiczyński Zenon 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Naro= 
dowej Miasta i Gminy Wronki, które odbyły się dnia 


19 czerwca 1988 roku: 


a/ liczba osób uprawnionych do głosowania 


wynosiła "12.220 
b/ oddano kart do śtosojania 8. 152 
c/ Ticzba głosów nieważnych wynosiła t2 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła ; 8.140 


Komisja wyborcza stwierdziła, że w wyborach do Rady Na- 
rodowej Miasta i Gminy Wronki następujący kandydaci otrzy- 
mali najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na 


radnych: 
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Okręg wyborczy nr 1 


1. Piasek Bonifacy 

2, Kawka Józef 

3. Łożyński Franciszek 
4, Mamet Jan 

5, Kałużyński Mieczysław 


Okręg wyborczy nr 2 


4. Cypel Tadeusz 

2, Andrzejak Maria 

3. Marciniak Władysław 
h, Jankowski Marek 

5, Goderski Tadeusz 


Okręg wyborczy nr 3 


1, Jabłonowski Stanisław 
2. Hejnowicz Zygmunt 

3. Michalski Henryk 

4h, Bemke Stanisław 


Okręg wyborczy nr h 


1.Grott Kazimierz 


2,Cis-ak Ryszard 
3,Bielacka Teresa 


4,Borowczak Andrzej 


Okręg wyborczy mr 5 


1. Adamczewski Jan 

2. Brzozowski Bolesław 
3, Wróbel Arkadiusz 
(M4. Haak Irena 


Okręg wyborczy nr 6 


1, Urban Maria 

2. Szymkowiak Bogdan 
3. Pomianowski Roman 
4%, Pieprzyk Andrzej 


Okręg wyborczy nr 7 


1. Grajewski Bronisław 
2. Brzóska Jan 

3. Berent Edward 

4%, Mikoła jozak Jacek 


Okręg wyborczy nr 8 


1, Graś Stanisław 

2. Pawlak Jerzy 

3. Chruściel Jerzy 

4, Kukawka Stefan 

5, Gromadziński Władysław 


Okręg wyborczy nr 9 


1. Krzyżaniak Stanisław. 
2, Chytry Edward 

3. Heroka Romuald 

4, Helpa Zofia 


Okręg wyborczy mr 10 
1. Smoleń-Frasunkiewicz Maria 


2. Mądry Marek 
3. Biniek Wojciech . 
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Okręg wyborczy nr 11 


1, 
2. 
3. 
LĄ 
5. 


Bilski Ignacy 
Frąckowiak Wojciech 
Witelus Ewa 
Paradiuk Marian 
Kowal Mieczysław 


Okręg wyborczy nr 12 


1. 
2, 
3. 


Jankowski Roman 
Kaczmarek Andrze j 
Radziej Zygmunt 


/-/ podpisy Mie jsko-Gminne j 


Komisji Wyborczej 


Okręg wyborczy nr 13 

1. Białuski Mieczysław 
2, Rusinek Henryk 

3, Piechowiak Kazimierz 
4, Andrzejak Zenon 

5, Kaczmarek Marian 


Okręg wyborczy nr 14 


1. Biniak Stanisław 
2. Kowalczyk Jan 


"3, Chojan Aleksader 


4, Majchrzak Tadeusz 
5, Brzóska Włodzimierz 


/ pieczęć Miejsko-Gminne j 
Komisji Wyborcze j/ 
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= 


$ 24 


Protokół głosowania na radnych i protokół z wyborów do Rady 
Narodowej Miasta ł Gminy w Wysokiej, 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzony 


dnia 19 czerwca 1988 r. przez Komisję Wyborczą Miasta i Gminy 
w Wysokiej w składzie? 


Przewodniczący Czajkowski Stanisław 
Zastępca przewodniczącego Murach Czesław - 
Sekretarz ~.  Lewicz Antoni 
Członkowie: 


1. Niemczyńska Donata 

2, Knajdek Krzysztof 

3, Chrapkowski Jerzy 

4, Rosa Henryk 

5, Dymitruk Jerzy 

6. Graczyk Elżbieta 
7, Kłysz Barbara 


1/ Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Wysokiej obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowa” 
dzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 


nr=le 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


afl osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców ~ Ę 500 
b/ oddanych kart do głosowania 408 

- c/ głosów nieważnych i > 
d/ głosów ważnych ; 408 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
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> f/ liczba osób, 


które nie 
dokonały wyboru 

Mandat 1, Borowczyk Mieczysław ` 148 102. 
2, Guźniczak Wiesław 111 

Mandat 1, Duliński Heliodor BG 141 
2, Tuliszewski Mieczysław 189 

Mandat 1, Franczyk Ewa 153 110 
2, Rycyk Stanisław 113 

Mandat 1. Gromotka Paweł 134 113 
2, Michalski Grzegorz 118 

Mandat 1, Grześk Piotr 127 96 
2. Sobkowiak Marian 124 


2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 

i Gminy w Wysokiej obejmujący 5 mandatów. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowa- 
dzenia głosowania na okręgową listę mra w okręgu wyborczym 


mr 2, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła następujące 


wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców 567 `^ 
b/ oddanych kart do głosowania 460 
c/ głosów nieważnych 3 
a/ głosów ważnych | 460 


'e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1, Bohn Jerzy 186 A 2185 


2, Hubiasz Józef , 88. 
Mandat 1. Falkowska Zdzisława 106 150 


2, Ramisiewicz Halina 155 
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Mandat 1. Bełka Roman 79 130 


2, Jankowski Andrzej 194 

Mandat 1. Węgrzyn Barbara : 128 147 
2, Wrzeszcz Janusz 155 

Mandat 1, Misztal Jan 184 146 
s: Szalski Grzegorz 104 


3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Wysokiej obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowa- 
dzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
nr 3, i 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

| następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 598 
b/ oddanych kart do głosowania 423 
c/ głosów nieważnych - 
'a/ głosów ważnych > 423 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1. Słowińska Danuta 144 34127. 
2, Szyszka Aurelia 2528108 

Mandat 1, Jacewicz Ryszard’ 149 144 
2, Kozłowska Zdzisława +98 

Mandat 1, Firlej Edmund 76 150 
2. Pietrzak Tadeusz © 162 

Mandat 1, Brukwicki Antoni 113 se 137 


2, Kozłowska Donata 129 
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Mandat 1. Pęski Tomasz — 88 444 
: 2. Stefan Jan 159 


4/ Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Wysokiej obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia SR na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
nr 4, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców l : L84 
b/ oddanych kart do głosowania | 364 
c/ głosów nieważnych | =- 
d/ głosów ważnych 364 


e/ ważnie oddanych głosów tramal kandydaci: 
f/ liczba osób, 


które nie 
dokonały wyboru 
Mandat 1. Drzazga Konrad 188 113 
2, Ugorska Urszula 63 
Mandat 1, Cybulska Marianna 143 105 
2, Wysocki Antoni 116 £: 
Mandat 1. Jagiełka Jan 106 408. - 
2, Kania Mieczysław 150 
Mandat 1, Samoliński Bogdan ET aeS | 99 
2. Zaremba Mieczysław 198 


5/ Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Wysokiej obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
nnes, 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
_ następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 380 
b/ oddanych kart do głosowania SEE 278 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych 278 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
£/ liczba osób, 


które nie 
dokonały wyboru 
Mandat 1. Grzonka Kazimierz 68 51 
2. Stefanów Stanisław 119 
Mandat 1, Nowak Ferdynand 109 63 
2, Palicki Zenon 53 
Mandat 1, Jóźwina Jan 121 66 
2, Żalgiewicz Anna | 48 


6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 

i Gminy w Wysokiej obejmujący 3 mandaty, ; 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
nr 6, | 
Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 27T 
b/ oddanych kart do głosowania > 196 
c/ głosów nieważnych i - 
d/ głosów ważnych 196 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
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f/ liczbą osób, 


które nie 
: dokonały wyboru 

Mandat 1, Adamczyk Józef 112 14 
2, Giełczyk Elżbieta 59 l 

Mandat 1. Matuszewski Jerzy 101 47 
2, Plewa Romuald 63 

Mandat 1. Ziętara Zbigniew 109 18 
2, Zimmermann Leon. 60 


7/ Okręg wyborczy hr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Uminy w Wysokiej obejmujący 2 mańdaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
 wadzenia głosowania na okręgową sid wyborczą w okręgu wyborczym 
Ar = | 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu? 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób s | 
objętych spisami wyborców ; ; > 1463 


b/ oddanych kart do głosowania 104 
c/ głosów nieważnych | z 
d/ głosów ważnych 104 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ liczba osób, 


które nie 
dokonały wyboru 
Mandat 1, Gordon Kazimierz 45 16 
2. Radlińska Lucyna 36 
Mandat 1, Dubilewicz Janusz > 40 8 
2, Garstka Jan . 37 


8/ Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Wysokiej obejmujący 2 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


* 
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przeprowadzeńia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 8, E 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 169 
b/ oddanych kart do głosowania 3 103 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych 103 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali. kandydaci: 
f/ liczba osób, 


które nie 
szą dokonały wyboru 
Mandat 1. Pawłowski Kazimierz 26 27 
2, Stolp Florian 4h 
Mandat 1. Tadych Kazimierz 27%" : 15 
2., Wasiński Tadeusz 46 


9/ Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Wysokiej obejmujący 2 mandaty, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 

wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 


nr 9, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 238 
b/ oddanych kart do głosowania : 126 
ef głosów nieważnych i - 
d/ głosów ważnych | i 126 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 
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Mandat 1. Celebański Stanisław 44 58 
2. Palicki Roman 27 

Mandat 1, Klemczak Roman SAG 35 
2. Piszczek Maria 24 


10/ Okręg wyborczy nr 10 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Wysokiej obejmujący 1 mandat, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro= 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
nr 10, 

Następnie, na pódsradie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób upramionych do głosowania, czyli osób 
/ 


objętych spisami wyborców 147 
b/ oddanych kart do głosowania 122. 
c/ głosów nieważnych BE = 
d/ głosów ważnych | 422 


e/ ważnie oddanych głosów otravne kandydaci: 
f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 
Mandat 1. Czerwiński Władysław 72 A7. 
2, Pawelszczak Piotr 33 s 


11/ Okręg wyborczy nr 11 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Wysokiej obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na- SEEDA listę wyborczą w okręgu wyborczym 
u sWak A 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawionych do głosowania, czyli osób 
objętych spisami wyborców | 234 
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b/ oddanych kart do głosowania ` 187 
c/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych 187 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ liczba oaen, 


które nie 
- dokonały wyboru 
Mandat 1, Umperowicz Kazimierz 42 33 
2. Winiarski Jan 12 
Mandat 1. Ignasiak Ireneusz 119 38 
" 2e Węgrzyn Jan 30 


12/ Okręg wyborczy nr 12 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Wysokiej obejmujący 1 mandat, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro 
wadzenia głosowania na L Sr Ai listę EA w okręgu wyborczym 
nr 12 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: © 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 120 
b/ oddanych kart do głosowania 89 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych | 89 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1, Piotrowicz Witold 34 | 25 
2, Zbonik Ireneusz 35 


13/ Okręg wyborczy nr 13 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Wysokiej obejmujący 3 mandaty, | 
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Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro= 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
nr 13. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców 282 
b/ oddanych kart do głosowania 229 
c/ głosów nieważnych ż 
d/ głosów ważnych i 229 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1, Mrowiński Kazimierz 51 73 
2. Nalewajski Grzegorz 105 ` 

Mandat 4. Ciężki Zdzisław 21 74 
2. Rożniak Józef 437 

Mandat 1, Dziamara Zenon ż 71 80 
2. Gryczka Andrzej 78 


14/ Okręg wyborczy nr 14 dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Wysokiej obejmujący 2 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę WPOPCA w okręgu wyborczym 
nr 14, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 
wyborców 183 
b/ oddanych kart do głosowania 114 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych A. 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały wyboru 


Mandat 1. Gawrych Grażyna 35 22 
2, Sonenberg Elżbieta 3 54 
Mandat 1, Brąś Henryk _ | | 60 5 
2, Cholewski Stanisław +19 
(-) podpisy członków (pieczęć Komisji 
Komisji Wyborczej SĘ Wyborczej Miasta i Gminy) 


Miasta i Gminy 
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2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r, przez Komisję Wyborczą 
Miasta i Gminy w Wysokiej w składzie: 


Przewodniczący Czajkowski Stanisław 
Zastępca przewodniczącego Murach Czesław 
Sekretarz Lewicz Antoni 
Członkowie? 


1. Niemczyriska Donata 
2. Knajdek Krzysztof 
3, Chrapkowski Jerzy 
4, Rosa Henryk 
_5, Dymitruk Jerzy 
6. Graczyk Elżbieta 
7, Kłysz Barbara 
Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Wysokiej, które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 r.: 


a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4,342 


b/ oddano kart do głosowania ża 3,203 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła = 
'a/ liczba głosów ważnych wynosiła . RE 3,203 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Rądy Narodowej 
Miasta i Gminy w Wysokiej następujący kandydaci otrzymali 
najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych; 


Okręg wyborczy nr 1 Okręg wyborczy nr 8 
1. Borowczyk Mieczysław ERR 1e Stolp Florian 
2, Tuliszewski Mieczysław 2, Wasiński Tadeusz . 


.3. Franczyk Ewa 
4, Gromotka Pawe? 
5, Grześk Piotr 


Okręg wyborczy nr 2 Okręg wyborczy nr 9 
1. Bohn Jerzy i 1. Celebański Stanisław 


2, Ramusiewicz Halina — "2, Klemczak Roman 
> Jankowski Andrzej AC 
4, Wrzeszcz Janusz 
5, Misztal Jan 
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Okręg wyborczy nr 3 


Słowińska Danuta 
Jacewicz Ryszard 
Pietrzak Tadeusz 
Kozłowska Donata 


Stefan Jan 


Okręg wyborczy nr 4 


Drzazga Konrad 


Cybulska Marianna 


Kania Mieczysław 
Zaremba Mieczysław 


Okręg wyborczy nr 5 


Stefanów Stanisław 
Nowak Ferdynand ` 
Jóźwina Jan 


Okręg wyborczy nr 6 


Adamczyk Józef 
Matuszewski Jerzy 
Ziętara Zbigniew 


Okręg wyborczy nr 7 


Gordon Kazimierz 


Dubilewicz Janusz 


(-) podpisy członków 


Komisji Wyborczej 
Miasta i Gminy 
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te 


1. 


Że 


1, 


2, 


(pieczęć Komisji wyborczej 


Okręg wyborczy nr. 10 


Czerwiński Władysław 


Okręg wyborczy nr 11 


Winiarski Jan 
Ignasiak Ireneusz 


Okręg wyborczy nr 12 


Zbonik Ireneusz 


Okręg wyborczy nr 13 


Nalewajski Grzegorz 
Rożniak Józef 
Gryczka Andrzej 


Okręg wyborczy nr 14 


Sonenberg Elżbieta 
Brąś Henryk 


Miasta i Gminy) 


NR 10,poz,83 
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$ 25 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Wyrzysku, 
1, Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzoe- 
ny dnia 20 ozerwca 1988r. przez Komisję Wyborczą Miasta 
i Gminy w Wyrzysku w składzie : 
Przewodniczący =- Walczkowski Stefan 
zastępca przewodniczącego - Balcerowski Józef 
zastępca przewodniczącego = Polewczyński Wacław 
Sekretarz |. - Chwaja Krystyna 
Członkowie : 


1e 
> Be 
35h 
4, 
5e 
6. 
7. 
8. 
A/ 


Mokwa Jerzy 

Dubownik Krzysztof 

Rozpłoch Maria 

Nowak Stanisław 

Kozioł Elżbieta 

Fedek Elżbieta 

Błaszczyńska Zofia 

Mierek Alicja 

Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Wyrzysku obejmujący 5 mandatów. 

Komisja stwierdziła,iż otrzymała protokoły głosowania 

od wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 1. | 
Następnie,na podstawie tych protokołów,Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu : 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


i objętych spisami wyborców 868 
b/ oddanych kart do głosowania Ć 661 
©/ głosów nieważnych = 


d/ głosów ważnych ; 661 
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350 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 
f/ liczba osób, 
które nie 
dokonały 
wyboru 
i 1. Balcerowska Janina 166 

Mandat 2. Jagodziński Roman 1440 185 
3. Wojtkowiak Stefania 127 
1. Czerwiński Roman 121 

Mandat 2, Czyszkowski Tadeusz 209 ; 178. 
- 3e Kauc Krystyna 101 

: 1. Gruchalski Zygmunt 205. 

Mandat 2. Lewandowski Roman -~ 85 184 
i 3. Tomko Krystyna ; 136 
1. Brzeziński Józef 134 

Mandat 2. Kropacz Józef 159 _. 180 
3. Łątkowski Roman 137 
1, Królik Walerian 471 

Mandat 2., Olekszyk Franoiszek 133 165 
3. Smoguła Anatol 118 

2/ Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


Miasta i Gminy w Wyrzysku obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła,iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 2. 


Następnie, na podstawie tych pkotckożów,Kodlsja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu : 
a/ osób uprawnionych do głosowania,czyli osób 
objętych spisami wyborców 968 
b/ oddanych kart do głosowania a 725 
o©/ głosów nieważnych - 
a/ głosów ważnych | 725 
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3/ 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 


` f/liczba osób, 
które nie do- 
konaty wyboru 


1. Komorowska Danuta 205 

Mandat 2, Rybarczyk Józef 136 124.77 
3. Świerczyński Leon 106 
1. Gryziecki Andrzej 394 

Mandat 2, kKomasiński Adam 116 123 
1. Lasota Maria 1o% 

Mandat 2. Sobieszczyk Barbara 212 167 
3. Ziarnek Regina ; 157 
1. Grubich Jerzy 158 

Mandat 2, Przykuoki Bronisław 154 187 

Re 3. Rusiecka Łucja 167 l 
1. Gorączkowski Jan 155 

Mandat 2. Maćkowski Tadeusz 161 130 
3. Młodzik Stanisław 150 

Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Rady Narodowej s 


Miasta i Gminy w Wyrzysku obejmujący 5 mandatów, 

Komisja stwierdziła,iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


w okręgu wyborczym nr 3, 


Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła | 
następujące wyniki. głosowania w tym okręgu : 
a/ osób uprawnionych do głosowania,czyli osób 

objętych spisami wyborców | 1063 


_b/ oddanych kart do głosowania  — © 753 


c/ głosów nieważnych | - 


_d/ głosów ważnych. | 753 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 


f/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


. 1, Fenske Maria 176 
Mandat 2, Jańczyk Maria 109 90 
3. Kawczyńska Barbara 1443 
1. Krzoska Bernard 9o 
Mandat 2, Pepliński Leszek 211 76 
3. Tucholski Stanisław 1447 
1. Koźlikowski Piotr 223 
Mandat 2, Turbiak Mieczysław - 48 85 
3. Wąchole Czesław 161 
1. Jasik Józef 1335553 
Mandat 2, Plica Henryk s 294 69 
| 1. Berndt Krzysztof 182 
Mandat 2. Pankanin Kazimierz 95 87 
3, Seroka Zdzisław 3 157 


h/ Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Wyrzysku obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła,iź otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr +. 
Następnie,na podstawie tych protokołów,Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu : 
a/ osób uprawionych do głosowania, czyli osób 

objętych spisami wyborców 621 
b/ oddanych kart do głosowania 391 
c/ głosów nieważnych -= 
d/ głosów ważnych " 391 
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5/ 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 


£/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru. 


1. Blabuś Ryszard 128 

Mandat 2, Pikulik Jan 123 70 
1. Białecki Stanisław 91 

Mandat 2. Murawska Bernadeta 69 85 
3. Zwoliński Mieczysław 80 
1. Drozdowski Kajetan 51 

Mandat 2. Graczyk Zenon 87 91 
3. Tyczka Marian 96 


Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Wyrzysku obejmujący 3 mandaty, 

Komisja stwierdziła,iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową łistę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 5, 

Następnie,na podstawie tych protokołów,Komis ja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu : 
a/ osób uprawnionych do głosowania,czyli osób. 


objętych spisami wyborców - 682 
b/ oddanych kart do głosowania 519 
o/ głosów nieważnych 3 = 
'd/ głosów ważnych 519 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 
f/liozba osób, 

które nie do- 

konały wyboru 


1. Geszke Ryszard 155 

Mandat 2, Rola Alicja BRS 171 
3. Zbela Eugeniusz 61 
1, Duda Edmund 252 


Mandat 2. Jasiecki Ryszard -1411 135 
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6/ 


7/ 


1. Mrotek Michał 96 
Mandat 2. Pięta Janusz 61 192 
3. Wełniak Maria 148 


Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Wyrzysku obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła,iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym ur 6. 


Następnie,na podstawie tych protokołów,Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu :- 
a/ osób uprawnionych do głosowania,czyli osób 


objętych spisami wyborców 646 
b/ oddanych kart do głosowania | 478 
o/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych 478 


s ważnie oddanych złosów czai kandydaci : 


f/liczba ash. 
które nie do- 
konały wyboru 


1. Brzeziński Antoni 206 


Mandat 2, Garnitz Tadeusz ` 115 103 
1. Dobosz Franciszek 128 
Mandat 2. Królak Kazimierz 76 117 
3. Petrykowski Mieczysław -81 ; 
Ma Bogdański Leszek 167 
Mandat 2. Gaczkowski Edward l 149 92 


kręg RYbOCÓGY Nr 7 dla wyboru radnych Rady Narodowej 


` Miasta i Gminy w Wyrzysku obejmujący 4- mandaty, 


Komisja stwierdziła,iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 7e | i 3 
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Następnie,na podstawie tych protokołów,Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu : 
a/ osób uprawnionych do głosowania,czyli osób 
objętych spisami wyborców 9oli 
b/ oddanych kart do głosowania 671 
o/ głosów nieważnych - 


-d/ głosów ważnych 671 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 


f/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


"41. Bąk Wacław 170 


Mandat 2, Gądek Jan 38 270 
3. Lenart Halina 193 
/ 1. Betańska Wanda 169 
Mandat 2. Szopiera Krystyna 57 278 
3. Trojanowska Czesława 167 
| 1. Bąk Andrzej 246 
Mandat 2, Maławy Jan 82 273 
| 3. Świerczyńska Alfreda 70 
1. Kanecki Wacław 227 
Mandat 2. Rommel Stanisław 81 284 
3. Wolny Piotr 79 


8/ 


Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Wyrzysku obejmujący /+ mandaty, 


Komisja stwierdziła,iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 8. l 


.Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu : 

a/ osób uprawnionych do głosowania,czyli osób 
objętych spisami wyborców 710 

b/ oddanych kart do głosowania || 14850 
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LA 


9/ 


c/ głosów nieważnych z 
d/ głosów ważnych | 485 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 


f/1lioczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


4. Gaitkowski Edward 152 


Mandat 2, Gryniewicz Stanisław 253 80 
1. Sell Jolanta 274 

Mandat 2. Smełsz Sylwester 89 117 
3. Stefaniak Stefan 105 
1. Golla Grzegorz 147 

Mandat 2. Królak Marian ; 126 122 
3. Pawlaczyk Mieczysław 9o 
1. Charczun Stefan | 159 

Mandat 2, Kusz Stanisław 199 127 


Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Wyrzysku obejmujący 5 mandatów, 

Komisja stwierdziła,iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 9. | 
Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okrę gu È 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


objętych spisami wyborców 808 
b/ oddanych kart do głosowania 682 
c/ głosów nieważnych ; 5 Ę 
d/ głosów ważnych 682 


e/ ważnie SYS głosów otrzymali kandydaci : 
f/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 
1. Gdaniec Tadeusz 111 z 
Mandat 2. Grochowski Józef 118 ; 135 
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1 Kotarak Józef 127 
Mandat 2, Pietrzak Józef 115 139 
3. Pinkowski Piotr 232 
| 1. Bednarek Jan 128 
Mandat 2, Bocheński Jan 121 158 
3, Kotarak Gabriela 209 
1, Mreła Piotr 197 
Mandat 2, Mrotek Henryk 224 143 
3. Lehnarth Zygmunt 61 
1. Ignasiak Bogdan 131 
Mandat 2. Marchewka Roman 248 146 
3. Neumann Waldemar 97 


10/ Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Wyrzysku obejmujący + mandaty. 
Komisja stwierdziła,iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą : 
w okręgu wyborczym nr 10, 


Następnie,na podstawie tych protokołów,Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu : 
a/ osób uprawnionych do głosowania,czyli osób 


objętych spisami wyborców 722 

b/ oddanych kart do głosowania 522 
'e/ głosów nieważnych | - 
'd/ głosów ważnych 522 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 


£/1iozba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


1. Jagodzińska Maria KATA 
Mandat 2, Kość- jan 78 137 
3. Osesek Stanisław 147 
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1. Bartkus Krzysztof 235 
Mandat 2, Kowalski Ambroży 131 130 
1. Gryczka Alojzy 134 i 
Mandat 2, Januszewski Ludwik 45 170 | 
3, Kuśniar Urszula 149 | 
| 
1e Mrotek Wacław 230 | 
Mandat 2. Sobolewski Jerzy 122 1445 


11/ Okręg wyborczy Nr 11 dla wyboru radnych Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Wyrzysku obejmujący # mandaty. 


Komisja stwierdziła,iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkioh obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 11. i 
Następnie,na podstawie tych protokołów,Komisja ustaliła 


"następujące wyniki głosowania w tym okręgu : 
a/ osób uprawnionych do głosowania,czyli osób 


objętych spisami wyborców 702 
b/ oddanych kart do głosowania ~ 607 
©/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych , - 667 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 


f/liczba osób, 
które nie do- 
konały wyboru 


1. Blechacz Cyryl 128 


Mandat 2, Dorsz Albin 84 227 
3. Gospodarek Kazimierz 109 
1. Brzuchalski Edward 129 

Mandat 2, Kistowska Halina 230 154 
1. Dorsz Wiesław 150 

Mandat 2. Dróbkiewicz Zenon 110 2441 
3. Osińska Henrietta 52 
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1e Mrotek Andrzej 101 
Mandat 2, Pufahl Erhard 90 192 
3, Werner Bernard 123 
/-/ podpisy ozłonków ; /pieczęć Komisji 
Komisji Wyborczej Wyborczej 
Miasta i Gminy Miasta i Gminy/ 


2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawo- 
` wego sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Komis ję 
Wyborczą Miasta i Gminy w Wyrzysku w składzie : 


Przewodniczący Walozykowski Stefan 


Zastępca przewodniczącego Balcerowski Józef 
zastępca przewodniczącego Polewczyński Wacław 
Sekretarz _. . Chwaja Krystyna 


Członkowie : 

1. Mokwa Jerzy 

2, Dubownik Krzysztof 
3. Rozpłoch Maria 

44, Nowak Stanisław 

5, Kozioł Elżbieta 

6. Fedek Elżbieta 

7. Błaszczyńska Zofia 

8. Mierek Alicja > 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Rady Narodo- 
wej Miasta i Gminy w Wyrzysku, które odbyły się dnia 19 czerw- 
ca 1988r. 


a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8.687 


b/ oddano kart do głosowania ` 6.494 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła - 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła > 6.494 


Komisja wyborcza stwierdziła, że w wyborach do Rady Narodo- 
wej Miasta i Gminy w Wyrzysku następujący kandydaci 


otrzymali najwięcej ważnych głosów i zostali wybrani na 
radnych ; 
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1. 
że 
3. 
4, 
5. 


1. 
zę 
3. 
4, 
5. 


1. 
2a 
je 
4, 
5. 


LO 
2. 
3e 


Okręg wyborozy nr 1 


Balcerowska Janina 
Czyszkowski Tadeusz 
Gruchalski Zygmunt 
Kropacz Józef 
Królik Walerian 


Okręg wyborczy nr 2 


Komorowska Danuta 
Gryziecki Andrzej 
Sobieszczyk Barbara 
Rusiecka Łucja 
Maćkowski Tadeusz 


Okręg wyborczy nr 3 


Fenske Maria 
Pepliński Leszek 
Koźlikowski Piotr 
Plica Henryk 
Berndt Krzysztof 


Okręg wyborczy nr 4 


Blabuś Ryszard 
Białecki Stanisław 
Tyczka Marian 


U 


1e 
2e 
Że 


1e 
że 
3e 


1, 
2, 
3. 
4, 


1. 
e: 
3. 
4, 


1. 
2. 
3. 
lo 
5. 


Okręg wyborczy nr 5 


Geszke Ryszard 
Duda Edmund 
Wełniak Marian 


Okręg wyborczy nr 6 


Brzeziński Antoni 
Dobosz Franciszek 
Bogdański Leszek 


Okręg wyborczy nr 7 


Lenart Halina 
Betańska Wanda 
Bąk Andrzej 
Kanecki Wacław 


Okręg wyborczy nr 8 


Gryniewioz Stanisław 
Sell Jolanta 

Golla Grzegorz 

Kusz Stanisław 


Okręg wyborczy nr 9 


Mrotek Jan 
Pinkowski Piotr 
Kotarak Gabriela 
Mrotek Henryk 


Marchewka Roman 


ZA 
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" 


Okręg wyborczy nr 10 Okręg wyborczy nr 11 
1. Jagodzińska Maria 1. Blechacz Cyryl 
2, Bartkus Krzysztof 2. Kistowska Halina 
3, Kuźniar Urszula 3. Dorsz Wiesław 
. 4., Mrotek Wacław 4, Werner Bernard 
/-/ podpisy członków /pieczęć Komis ji 
Komisji Wyborczej Wyborczej 


Miasta i Gminy Miasta i Gminy/ 
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Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Gminnej 
Rady Narodowej w Białośliwiu. 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję Wybor- 
czą w Białośliwiu w składzie: 


Przewodniczący - Piosik Eugeniusz 
Zastępca przewodniczącego s Warda Kazimierz 
Zastępca przewodniczącego = Mazurek Bogusław 
Zastępca przewodniczącego = Wikariak Roman 
Sekretarz  Windyk Genowefa 


Członkowie: 


1. Zuehlke Daniela 

2. Młyński Julian / 

3, Krzeszewski Wojciech 
4, Miedziński Roman 

5, Kulpa Józef 
6. Łukaszewicz Krystyna 
7. Biesek Jan 

8. Piotrowski Stanisław 


1) Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Białośliwiu obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwadowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na OKRĘROWĄ listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 1, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do Bo 2 czyli osób. objętych 
spisami wyborców 586 

b) oddanych kart do głosowania "442 

c) głosów nieważnych 01 |» 
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2) 


d) głosów ważnych i 442 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Barańczyk Władysław 161 101 
| 2, Ksobiech leszek 85 
Mandat 1, Grabowski Piotr  - 51 104 
2. Masaniec Joanna 80 
„ 3, Sobczyk Julian 104 
Mandat 1. Barteczka Jadwiga 124 85 
2, Oczachowski Wojciech 128 
Mandat 1. Czapla Edward 69 110 
2e Drews Krystyna i 97 
3, Michalski Andrzej 58 
Mandat 1. Kamińska Barbara 118 103 
2. Plewiński Roman 67 
3, Przybylski Orzegarz 56 


Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Białośliwiu obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na oO: pałę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 2, 


Następnie, na podstawie tych irótokotów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisa- 


mi wyborców 712 
b) oddanych kart do głosowania 513 
c) głosów nieważnych RE 
d) głosów ważnych ; 548 


e) ważnie oai | głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
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Mandat 1. 
że 


Mandat 1. 
2a 


Mandat 1. 
2e 


Mandat 1» 
2 


Mandat 1. 
2e 
Że 


Hundt Marek 
Krauze Jerzy 


Betański Stanisław 
Kubacka Urszula 


Minkwicz Marek 
Rosińska Jadwiga 


Berlik Marta 
Łuszkiewicz Józef 


Piotrowski Józef 
Sosnowski Marian 
Suski Eugeniusz 


171 
146 
245 

93 


89 
232 


+ 233 


93 


161 
65 
72 


186 


164 


178 


175 


200 


3) Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady ai 
w Białośliwiu obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
-wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 53e 


Następnie, na podstawie tych protakotár, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, AZ osób objętych spi= 
sami wyborców 


b) oddanych kart do głosowania 


c) głosów nieważnych. 
d) głosów ważnych 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat Ta 
2e 
Mandat 1. 
Mandat 1. 
Że 


Górniak Michał 
Utecht Jan 


Olszewski Czesław 
Saberniak Czesław ` 


Goliński Waldemar 
Śliga Roman 


169 
125 


134 
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f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


111 


110 


149 


155 


119 


19 
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4) 


5) 


Mandat 1.» Kolasa Antoni i 87 112 
2, Majer Andrzej © 187 ; 
Mandat 1. Bartoszek Irena 93 137 
2. Dubilewicz Maria 87 
3, Narewska Wiesława 78 


Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady ae, 
w Białośliwiu obejmujący 3 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wądzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 4e 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców 442 
b) oddanych kart do głosowania. 352 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 352 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Pyszka Stanisław | 156 15 
2, Słysz Łucjan l 99 

Mandat 1, Filipiak Szczepan 89 22 
2. Sell Bernard IDA 

Mandat 1, Krzywiński Jacek A SH 
2, Ochociński Bernard 181 


Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Gminnej. Rady Narodowe j 
w Białośliwiu obejmujący 4+ mandaty. i 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do pra. 
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6) 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5» 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 


sami wyborców 557 
b) oddanych kart do głosowania 451 
c) głosów nieważnych r. 
d) głosów ważnych 454 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


'£) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Woźniak Marian 98 154 
2, Zaparucha Krystyna 174 
Mandat 1. Jakubowski Stanisław 169 150 
2, Krauze Jan 107 
Mandat 1. Brągiel Krystyna 164 153 
2. Brzykcy Edward 109 
Mandat 1. Gryczka Zygmunt 122 193 
2, Gurda Stefan i 465 j 
3, Karowski Stanisław 46 $ 


Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Białośliwiu obejmujący 3 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 

wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 

wyborczym nr 6. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę” 

pujące wyniki głosowania w tym okręgu: : 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 
wyborców j 421 

b) oddanych kart do głosowania 354 
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c) głosów nieważnych | ; - 
d) głosów ważnych 354 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Rutkowski Edmund 31 96 
2. Wolny Ryszard 223 

Mandat 1. Dziuba Jan 137 109 
2, Formella Franciszek 74 

Mandat 1. Hoffmann Józef 70 120 
2, Polityło Zenon _ 54 
3, Zdrenka Ludwik 106 


Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Białośliwiu obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 7» l 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a). osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisa- 


mi wyborców - 591 
b) oddanych kart do głosowania 454 
c) głosów nieważnych L 
d) głosów ważnych 454 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mańdat 1, Krzemiński Alfred 148 119 
2. Pufal Czesław | RERNA 
Mandat 1. Jabłoński Andrzej 67 119 


2. Rocławski Rajmund 210 
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8) 


Mandat 1, Gracz Marian 190 119 
2. Hildebrandt Józef 78 

Mandat Te Betański Leszek 106 119 
2, Kopydłowski Andrzej 86 
Že Zdanowicz Kazimierz 57 


Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 
wej w Białośliwiu obejmujący 4 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okrę- 
gu wyborczym nr 8. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja JA 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 569 
'b) oddanych kart do głosowania 366 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 366 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Polityło Eugeniusz 167 86 


2, Rozmus Fdward 70 

Mandat 1. Barteczka Anna 100 85 
2. Śmiechowski Edward 139 

Mandat 1. Kocimska Lidia 86 85 
2. S$oroczyńska Halina 152 

Mandat 1. Kuliński Bolesław 91 85 
2, Maciejewski Antoni 134 


No 


l 
Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


+ 


obejmujący 3 mandaty. 


369 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO Nr 10,poz.83 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 96 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 424 
b) oddanych kart do głosowania i 25474 
c) głosów nieważnych o= 
d) głosów ważnych : 547 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Jagodzińska Urszula 66 14 
2. Rozental Mirosław ` 155 

Mandat 1. Banasik Franciszek 2.104 22 
2, Rokitowska Merita 94 

Mandat 1. Moszniński Jan 78 25 
2, Wojno Bożena 138 


- 10) Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Białośliwiu obejmujący 4&4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły kłosewaRiaćć od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 10, 


` Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 


. Sami wyborców > 465 
b) oddanych kart do głosowania 397 
c) głosów nieważnych =- 


dd) głosów ważnych 397 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Górska Jadwiga 245 E E 
; 2, Kołodziejski Paweł 60 
Mandat 1, Golla Józef 79 26 
2, Martenka Urszula ( 200 
Mandat 1. Orlińska Teresa 4227 12 
-© 2, Stachowska Ewa 57 

Mandat 1. Kufel Zbigniew 146 18 

2. Kuta Zofia 31 

3, Pospieszna Renata 87 
(-) podpisy członków (pieczęć Gminnej 


Gminnej Komisji Wyborczej . . Komisji Wyborczej ) 


2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowe= 


go sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r, przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Białośliwiu w składzie: 


Przewodniczący - Piosik Eugeniusz 
Zastępca przewodniczącego . - Warda Kazimierz 
Zastępca przewodniczącego - Mazurek Bogusław 
Zastępca przewodniczącego - Wikariak Roman 
Sekretarz - Windyk Genowefa 
Członkowie: - 


1. Zuehlke Daniela 

2, Młyński Julian 

3, Krzeszewski: Wojciech 
RE Miedziński Roman 

5, Kulpa Józef 

6, Łukaszewicz Krystyna 
7. Biesek Jan : 

8. Piotrowski Stanisław 
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Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 
Narodowej w Białośliwiu które odbyły się dnia 19 czerwca 
1988 ras 


a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5.403 


b) oddano kart do głosowania 4,053 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła - 
d) liczba głosów ważnych wynosiła 4.053 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminnej Rady 
Narodowej w Białośliwiu następujący kandydaci otrzymali naj- 
więcej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 Okręg wyborczy nr 5 
1. Barańczyk Władysław 1. Zaparucha Krystyna 
2, Sobczyk Julian 2. Jakubowski Stanisław 
3, Oczachowski Wojciech © 3, Brągiel Krystyna 
4, Drews Krystyna 4, Gryczka Zygmunt 


5. Kamińska Barbara Okręg wyborczy nr 6 


Okręg wyborczy nr 2 1. Wolny Ryszard 
1. Hundt Marek ZA 2, Dziuba Jan 


2, Betański Stanisław 3, Zdrenka Ludwik 
3. Rosińska Jadwiga > 
4, Berlik Marta 

5. Piotrowski Józef 


Okręg wyborczy nr 7 


1. Krzemiński Alfred 
> "2, Rocławski Rajmund 
Okręg wyborczy nr 3 3, Gracz Marian 
1. Górniak Michał 4, Betański Leszek 
2. Saberniak Czesław 
3, Goliński Waldemar 
4, Majer Andrzej 
5, Bartoszek Irena 


Okręg wyborczy nr 8 


1. Polityło Eugeniusz 

~ 2. miechowski Edward 

3, Soroczyńska Halina 

Okręg wyborczy nr 4 4, Maciejewski Antoni 

1, Pyszka Stanisław | Ba 
2, Sell Bernard 

3. Ochociński Bernard 
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Okręg wyborczy nr 9 Okręg wyborczy nr 10 
1. Rozental Mirosław 1, Górska Jadwiga 
2, Banasik Franciszek 2. Martenka Urszula 
3, Wojno Bożena 3. Orlińska Teresa 
Š 4e Kufel Zbigniew 
(-)podpisy członków (pieczęć Gminnej Komisji 


Gminnej Komisji Wyborczej ) 
Wyborczej 


ORA 
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Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyboru Gminnej Rady 
„Narodowej w Budzyniu, 


4. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzony 
dnia 19 czerwca 1988 r. przez Gminą Komisję Wyborczą w 
Budzyniu w składzie: 


Przewodniczący Anastaziak Józef 
Zastępca Przewodniczącego ź Nowak Feliks 
Sekretarz : Walkowiak Jadwiga 


Członkowie: 
1. Pytel Franciszek 
2. Nowak Czesław 
3, Kapała Elżbieta 
4, Bednarek Urszula 
5, Szurpit Mieczysław 
6. Bedyński Marian 
7, Skarbińska Krystyna 
8. Bartosz Edmund 
9. Dzikowska Bożena 


1/ Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej. 
w Budzyniu obejmujący 4 mandaty, | 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 1, | 
Następnie ,na podstawie tych EP orokóżów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ 'osób uprawnionych do otosowanta; czyli osób objętych 


spisami wyborców | 592 
b/ oddanych kart do głosowania 480 
c/ głosów nieważnych 6 
d/ głosów ważnych | AS 2974 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


ga 
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378 
f/liczba osób „które 
; nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Serocki Henryk 214 95 
2. Wawrzyniak Czesław fe3 
Mandat 1. Łasecki Walenty 98 110 
2. Wiśniowski Stanisław 229 
Mandat 1. Kałużna Ewa 105 87 
2, Koczorowski Stanisław 238 
Mandat 1. Kościelna Krystyna 180 100 
Ornoch Stanisław 170 


2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Budzyniu obejmujący 4 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych, właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 2, 
Następnie, na podstawie tych protokołów,Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
czyli osób objętych 


a/ osób uprawnionych do głosowania, 


spisami wyborców 
b/ oddanych kart do głosowania 
c/ głosów nieważnych 
d/ głosów ważnych 
e/ ważnie 


Mandat 


Mandat: 


Mandat 


Mandat 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Cybulski Henryk 
Kledzik Michał 
Małofiej Stanisław 
Wichłacz Zdzisław 
Jaremba Wanda 
Ratajewska Krystyna 
Gąska Jerzy 

Kawka Barbara 


203 
105 
152 
148 
145 
151 
113 
183 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


73 
71 
79 


76 
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3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
-W Budzyniu obejmujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisji ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób > 


spisami wyborców 631 
b/ oddanych kart do głosowania : 538 
c/ głosów nieważnych 7 
d/ głosów ważnych 531 


e/ ważnie oddanych głosów sai kandydaci: 
f/liczba osób „które 


nie dokonały wyboru 
Mandat 1, Pszczoła Lech 230 124 


2. Rabczak Czesława 128 

Mandat 1. Jankowski Bernard 168 119 
2. Wierzbińska Dorota 207 

Mandat 1, Nowak Mieczysław 185 AV 
2, Polcyn Zygmunt 177 

Mandat 1, Okupniak Stanisław 147 155 
2. Szymaniak Kazimierz 195 

Mandat 1, Bugaj Barbara 148 j 124 
2. Siurek Wanda 199 


4/ Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Na rodowej 
w Budzyniu obejmujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę a 2 w okręgu 
wyborczym nr 4, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
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spisami wyborców l | 561 
oddanych kart do głosowania 499 
głosów nieważnych 3 
głosów ważnych 496 


ważnie oddanych głosów otrzymali PE 
f/ liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Łoziński Bonifacy 188 108 
2, Tomczyk Stanisław 133 

Mandat 1. Kryszkiewicz Ewa 202 110 
2. Sobczak Teresa 114 

Mandat 1. Dąbrowicz Stefan 116 132 
2. Kubacki Jan 189 

Mandat 1, Bednarek Szczepan 180 101 
2. Maciejewski Eugeniusz 131 

Mandat 1, Kaczmarek Stanisław 80 115 
2. Rakoczy Edmund 240 


5/ 


Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Budzyniu obejmujący 2 mandaty, 


Komisja stwierdziła , iż otrzymała protokoły OR soGAiA od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


a/ 


b/ 
c/ 
d/ 
e/ 


Mandąt 1. Dąbrowski Krzysztof 88 55 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła. 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców ` 245 
oddanych kart do głosowania 218 


głosów nieważnych 
głosów ważnych ZA 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 
f/liczba osób,które 


` nie dokonały wyboru 


2. Pytel Ireneusz 75 
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Mandat _ 1. Krzyścin Stanisław 101 60 
2. Zbączyniak Michał 57 
6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowa] 


a/ 


b/ 
c/ 


d/ 


e/ 


w Budzyniu obejmujący 4 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych, właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 
okręgu wyborczym nr 6. 

Następnie ,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 7 : 497 
oddanych kart do głosowania | 426 
głosów nieważnych - 
głosów ważnych 426 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób ,które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Cembrowicz Kazimierz 117 66 
2. Stępniak Eugeniusz 179 
Mandat 1, Ostradecki Waldemar 153 68 ; 
2. Pytel Jan 140 
Mandat 1. Dobrychłop Jerzy 165 7A 
2, Stasiak Marek 118 
Mandat 1, Prukała Grażyna 165 ye 
2, Stawny Zbigniew 131 
7/ Okręg wyborczy nr 7 dla nybaru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Budzyniu obejmujący 3 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 7, 

Następnie „na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
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c/ 
d/ 


Ma 


Ma 


Ma 


8/ 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 301 
oddanych kart do głosowania 286 
głosów nieważnych | - 
głosów ważnych : 286 
ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


,f/ liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


ndat 1. Koszny Jerzy 98 39 
2. Soloch Ludwik 110 
ndat 1. Bigos Urszula . 145 45 
2, Ciemniewski Mirosław 72 : 
ndat 1. Koszna Halina 78 35 
> 2. Koszny Jan 113 
Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Budzyniu obejmujący 3 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 
NTS" > 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców . 408 


b/oddanych kart do głosowania 365 


c/głosów nieważnych 


d/ głosów ważnych 365 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, które. 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Adamski Jerzy 162 72 
2. Maliszewski Kazimierz 99 ; 
Mandat 1, Dziekan Brunon 174 56 
2, Koniśczyk Zenon 89 
Mandat 1. Sroka Danuta 144 Ba s 64 


2. Swistara Mariola 110 
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9/ 


a/ 


b/” 


c/ 
d/ 
e/ 


Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Gminnej Rady Nocorpne] 
w Budzyniu obejmujący 5 mandatów, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 9, 

Następnie ,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców SkA 645 
oddanych kart do głosowania ; 516 
głosów nieważnych Fe 
głosów ważnych 516. 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób „które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Kierenkiewicz Janina 187. 109 
2. Wojtecka Maria | 111 

Mandat 1. Kowalczyk Szczepan 167 114 
2. Piechnik Eugenia 143 

Mandat 1, Golis Jan 180 119 
2, Pasch Wacław 138 

Mandat 1. Hereć Stanisław à 136 107 
2. Sell Paweł 1R 

Mandat 1, Cieśliński Józef 33000. 438 
2, Markowski Mieczysław 177 


10/ Okręg wyborczy nr 10 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


a/ 


w Budzyniu obejmujący 5 mandatów. ES 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową ae wyborczą w okręgu wybor= 
czym nr 10, 

Następnie, na ode wie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
osób uprawnionych do głosowania, czyli osób oBJetyeh 
SRROEBi wyborców | 608 
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b/ oddanych kart do głosowania 496 
c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych 496 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Lisiecki Zenon 132 121 
2, Witt Aleksander 194 

Mandat 1, Małofiej Czesław 73 - 105 
2. Markowski Zenon 247 

Mandat 1. Cybulski Kazimierz 163 140 
x 2. Szejn Jan ; 158 

Mandat 1. Antoniewicz Szczepan 163 124 

' 2., Machnik Helena 131 i 

Mandat 1. Kabat Mirosław 258 X TIZ 
2, Nitka Danuta 62 

/-/Podpisy członków : /-/pieczęć Gminnej 

Gminnej Komisji Komisji Wyborczej 
Wyborczej : 


2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r. przez Gminnę Komisję 
wyborczą w Budzyniu w składzie: : 


Przewodniczący | Anastaziak Józef 
Zastępca przewodniczącego -~ Nowak Feliks 
Sekretarz Walkowiak Jadwiga 


Członkowie: 

1. Pytel Franciszek 

2. Nowak Czesław 
3. Kapała Elżbieta 

4, Bednarek Urszula 

5, Szurpit Mieczysław 
6. Bedyński Marian 

ze Skarbińska Krystyna 
8. Bartosz Edmund 

9, Dzikowska Bożena 


ko. 
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Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 
Narodowej w Budzyniu, które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 r. 


I 
-a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4971 
b/ oddano kart do głosowania | 4250 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła 18 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła 4232 
II 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminne Rady Narodowej 
w Budzyniu następujący kandydaci otrzymali najwięcej ważnych głoów 
i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy n£ 1 _ Okręg wyborczy nr 4 
1. Łoziński Bonifacy 
2. Kryszkiewicz Ewa 

3, Kubacki Jan 

4, Bednarek Szczepan 

5, Rakoczy Edmund 


1. Serocki Henryk 

2. Wiśniowski Stanisław 
3. Koczorowski Stanisław 
4, Kościelna Krystyna 


Okręg wyborczy nr 5 
1. Dębrowski Krzysztof 


Okręg wyborczy nr 2 


1. Cybulski Henryk 2. Krzyścin Stanisław 
2. Małofiej Stanisław 

3. Ratajewska Krystyna ; Okręg wyborczy nr 6 
4, Kawka Barbara i 1. Stępniak Eugeniusz 
Okręg wyborczy nr 3 2. Ostradecki Waldemar 
1. Pszczoła Lech . >, 3. Dobrychłop Jerzy 


„ Wierzbińska Dorota 4, Prukała Grażyna 


2 
3. Nowak Mieczysław 

4. Szymaniak Kazimierz 
5 


. Siurek Wanda 


-~ 
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Okręg wyborczy nr 7 Okręg wyborczy nr 9 


1, Soloch Ludwik 1. Kierenkiewicz Janina 
2. Bigos Urszula 2, Kowalczyk Szczepan 
3, Koszny Jan 3. Golis Jan 

4, Sell Paweł 

5 


1, Adamski Jerzy Okręg wyborczy nr 10 
Boa acz 1, Witt Aleksander 


3. Sroka Danuta . Markowski Zenon 


2 
3, Cybulski Kazimierz 
4, Antoniewicz Szczepan 
5. Kabat Mirosław 


/-/ podpisy członków _/-/ pieczęć Gminnej 
Gminnej Komisji Komisji wyborczej 
Wyborczej | 
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5 28 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyboru do Gminnej 
Rady Narodowej w Chodzieży, 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczy sporządzony 
dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w 
Chodzieży w składzie: 


Przewodniczący ~ Tarkowski Jerzy 
Zastępca przewodniczącego Nowak Zdzisław 
Zastępca przewodniczęcego Jankowska Ewa' 
Sekretarz - Jodda Janina 


Członkowie: 


1. Kryza Edmund 

2. Rogacki Wincenty 

3. Schlichting Gabriela 
4, Dudek Zygmunt 

5. Łapacz Maria 

6. Bednarski Karol 

7. Haładuda Bernadeta 
8. Komnitz Jerzy 

9. Koźlarek Anna 
10. Kowalczewska Krystyna 

. 11. Wasilewski Wiesław 


1/ Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Chodzieży obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową ILS ER wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 1. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców i 246 
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b/ oddanych kart do głosowania - 174 
c/ głosów nieważnych 2 
d/ głosów ważnych 172 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Gorkowski Mieczysław 41 21 
2. Sypniewski Stanisław 60 
3. Szukała Maksymilian 50 

Mandat 1. Surma Sylwester PD 0 30 
"2. Szarkowski Jerzy 51 
3. Żurawek Andrzej 12 

Mandat 1. Borkowski Franciszek 42 21 
2. Budych Irena 43 
3. Radke Gwidon 66 


2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Chodzieży obejmujący 4 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 2. 
Następnię,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła  -~œė 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców ; / 542 
b/ oddanych kart do głosowania ' | 407 
c/ głosów nieważnych | Ee 
d/ głosów ważnych ś 400 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób ,które 


nie dokonały wyboru. 
Mandat 1. Kowalewski Zenon 120%. 176 j 
2. Szymański Tadeusz 104 
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Mandat 1. Schlichting Alojzy 152 171: 
` 2. Szymanowicz Wiesława 77 
Mandat 1. Dworakowska Lucyna 142 E eTa 
2. Śleboda Henryk 92 
Mandat 1. Grząbka Tadeusz 96 186 
2. Grzymska Krystyna 46 
3. Koźlarek Krzysztof 72 - 
3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Chodzieży obejmujący 4 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od: 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wborczę w okręgu 
wyborczym nr 3. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 
wyborców 486 
b/ oddanych kart do głosowania - 377 
c/ głosów nieważnych j 56 
d/ głosów ważnych 321 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób ,które 
nie dkonały wyboru 
Mandat 1. Burzyński Benon 23 61 
2. Jabłoński Edward 237 
Mandat 1. Kozińska Maria 117 98 - 
'2. Miazga Mirosława 106 | 
Mandat 1. Kermes Aleksander 101 95 
2. Świerzko Piotr 125 ; 
Mandat i. Stófgert Helena 60 73 
2. Wota Wacław -188 


4/ Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Chodzieży obejmujący 5 mandatów. ; 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
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a/ 
b/ 
c/ 


d/ 
e/ 


= 


a/ 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 4, 

Następnie ,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców ; 619 
oddanych kart do głosowania 542 
głosów nieważnych 2 
głosów ważnych 540 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób ,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Grott Tadeusz 129 171 
2. Kranc Zdzisław 232 

Mandat 1. Ratajczak Zygmunt 140 = raV 

ai 2. Walczak Krzysztof „201 | 

Mandat 1. Bączkowski Jan 188 207 
2. Bednarska Aurelia 137 

Mandat 1. Mokry Tadeusz 118 212 
2. Nochowicz Ryszard 128 
3. Przybyła Danuta 74 

Mandat 1. Marcinkowski Janusz 72 240 


2. Szczepaniak Elżbieta 109 
3. Zygmunt Bolesław 111 


Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowe] 
wChodzieży obejmujący 4 mandaty. ; 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę poapceą. w okręgu 
wyborczym nr 5, a: 

Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


„następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


osób uprawnionych do Ban: czyli osób objętych 


‘spisami wyborców © ~ "356 
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b/ oddanych kart do głosowania 344 


c/ głosów nieważnych A = 
d/ głosów ważnych 344 


e/ ważnie oddanych głosów kriy li kandydaci: 
' f/liczba osób „które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Jurkiewicz Stanisław 72 75 
2. Stróżyna Henryk 67 

Mandat 1. Karasiewicz Czesława 97 75 
2. Schlabs Roman 51 

Mandat 1. Jahnz Maria i 102 75 
2. Robakowska Romana 50 

Mandat 1. Ostynowicz Ireneusz - 100 Sre ZS 
2. Zaranek gearan i 32 - 


6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych RSA Rady Narodowe j 

' w Chodzieży obejmujący 5 mandatów. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 6. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja Patel ia 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: : 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 5i i ; 391 
b/ oddanych kart do głosowania 321 
c/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych | 3213 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1, Kmiciński Edward 47 = 102 
2. Koźlarek Daniela 67 
3, Krasnopolski Krzysztof 41 
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Mandat 1. 


- Mandat 1. 


Mandat 1. 


Mandat 1. 


Ignaczak Leon 


Malinowski Joachim 


Matuszak Ilona 


Hadała Mieczysław 
Maroszek Marian 


Działa Michał ` 
Wilczak Genowefa 


Kojałowicz Maria 
Urbańska Maria 
Wylegała Maria 


7/ Okręg wyborczy nr 7 dła wyboru radnych 
w Chodzieży obejmujęcy 5 mandatów. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 7. | > 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 


b/ oddanych kart do 


c/ głosów 
d/ głosów 
e/ ważnie 


Mandat 1. 

2; 
Mandát 1. 
2i 
35 
Mandat 1. 

23 


/ 


nieważnych 
ważnych 


oddanych głosów otrzymali kandyda 


Szcześniak Jan 
Tarnawski Zygmunt 
Pogorzelski Jan 
Strychalski Edmund 
Trzebny Roman 
Przybyłka Edmund 


Szymanek Kazimierz 


głosowania 


123 
236 

62 
152 
110 
254 

77 


102 


102 
102 


102 . 


Gminnej Rady Narodowej 


ei: 

f/liczba osób,które 

nie dokonały wyboru 
163 


198 


SLIT 
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Mandat 1. Janke Roman 173 199 


2. Prech Leszek 150 
Mandat 1. Wienke Karol 103 >. 190 
2. Wołyniec Barbara 229 
/-/podpisy członków ; - /-/ pieczęć Gminnej 
Gminnej Komisji Komisji Wyborczej 
' Wyborczej 
2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 


sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r, przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Chodzieży w składzie: 
Przewodniczący - Tarkowski Jerzy 
Zastępca przewodniczącego Nowak Zdzisław 
Zastępca przewodniczącego Jankowska Ewa 
Sekretarz ; Jodda Janina 
Członkowie: 

1. Kryza Edmund 

2. Rogacki Wincenty 

3. Schlichting Gabriela 

4, Dudek Zygmunt 

5. Łapacz Maria 

6. Bednarski Karol 

7. Haładuda Bernadeta 

8. Kemnitz Jerzy 

9, Koźlarek Anna 

10. Kowalczewska Krystyna 

11. Wasilewski Wiesław 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 
Narodowej w Chodzieży, które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 r. 


LEG 
a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3301 
b/ oddano kart do głosowania ! 2694 


c/ liczba głosów nieważnych wynosiła 2 74 
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( 


d/ liczba głosów ważnych wynosiła 


II 


2620 


Kómisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminnej Rady 


Narodowej w Chodzieży następujący kandydaci otrzymali najwięcej 


ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 


1. 
2. 


3. 


‘Sypniewski Stanisław 1. 
Surma Sylwester 2. 
Radke Gwidon 5. 


Okręg wyborczy NE 2 


Okręg wyborczy nr 3 


1, 


2, 
GR 
4, 


Okręg wyborczy nr 4 


. 


. 


uu BW DD k 


. 


a: 

> 2 
Wota Wacław : z, 
/ 4 

5 


Kowalewski Zenon 
Schlichting Alojzy 
Dworakowska Lucyna 
Grząbka Tadeusz 


Jabłoński Edward 
Kosińska Maria 
Świerzko Piotr 


Kranc Zdzisław 
Walczak Krzysztof 
Bączkowski Jan 
Nochowicz Ryszard 
Zygmunt Bolesław 


/-/ podpisy członków pf 


Gminnej Komisji 
wyborczej 


Okręg wyborczy nr'5 


Jurkiewicz Stanisław 
Karasiewicz Czesława 
Jahnz Maria 

Ostynowicz Ireneusz 


Okręg wyborczy nr 6 
Koźlarek Daniela 
Malinowski Joachim 
Hadała Mieczysław 
Działa Michał 
Urbańska Maria 


Okręg wyborczy nr 7 
Tarnawski Zygmunt 
Strychalski Edmund 
Przybyłka Edmund 
Janke Roman 
Wołyniec Barbara 


pieczęć Gminnej 
Komisji Wyborczej 
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§ 29 
Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyboru Gminnej Rady 
Narodowej w Czarnkowie, 


1, Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzony 
dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję Wyborczą 
w Czarnkowie w składzie: 

Przewodniczący Bryske Janina 
Zastępca przewodniczącego Konieczka Jerzy 
Zastępca przewodniczącego Garstka Stanisław 
Sekretarz Stróżyńska Hanna 
Członkowie: 

1, Polus Eugeniusz 

2. Fąferek Łucja 

3, Dyk Zofia 

4, Andrzejewska Elżbieta. 

5. Sosnowska Krystyna 

6, Michalak Mariola 

7, Konert Jerzy 

8. Chwarścianek Zdzisław 


1/ Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Gminnej aa Ne rodowe]. 
w Czarnkowie obejmujęcy 3 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 


wadzenia ółosowania na okręgową listę WYBORZE w okregu yY 
czym nr 1. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców ; 478 
b/ oddanych kart do głosowania 312 
c/ głosów nieważnych - 
d/ głosów ważnych > sa 312 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
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592 
f/liczba osób,„które 
: 5 nie dokonały wyboru 
Mandat 1,Dereżyńska Maria 100 26 
2,Grabowski Wojciech 114 
Mańdat 1.Alachamowicz Zygmunt 134 | 36 
2.Wika Irena 68 
Mandat 1,Norkowska Krystyna 134 24 
2.Polzin Ryszard 72 


2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Czarnkowie obejmujący 4 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor- 


czym nr 2, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców ` 580 
b/ oddanych kart do głosowania 355 
c/ głosów nieważnych | = 
d/ głosów wążnych 355 


e/ ważnie 


Mandat 1. 
Mandat 1, 
Mandat 1. 


Mandat 1. 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Dreczka Jan 55 99 

Rążewska Anna 147 À 

Englot Edward 123 S 86 

Michalski Franciszek 92 ; 
Grott Aľfons 72 90 

Siemieniak Henryk 139 

Kulbicki Wiktor 106 106 


Wiza Czesław 89 
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3/. Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Gminna] Rady Narodowej 
w Czarnkowie obemujęący 4 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3. | 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do gtoeowsnia, czyli osób objętych 


spisami wyborców : 578 
b/ oddanych kart do głosowania 415 
c/ głosów nieważnych ; = 
d/ głosów ważnych l | 3 415 


e/ ważnie oddanych ge w otrzymali kandydaci : 
f/ liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bukowski Bogdan 137 83 
2. Golik Bernardyn 133 

Mandat 1, Kaczmarek Lukrecja 121 62 

2. Wagner Alfons 128 

Mandat 1, Szkoda Piotr ` 133 ; R 74 
2. Zając Mieczysław 123 

Mandat 1, Adamowicz Elżbieta 131 81 
2. Niezborała Jarosław 315 


4/ Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Czarnkowie obejmujący 3 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę REE r w gor eg wyborczym 
Nr 4, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, CZY! osób objętych spisami 
wyborców 477 
b/ oddanych kart do głosowania 302 
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C/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych 302 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1.Koźma Antoni 125 55 
2.Wasyłyk Andrzej 71 

Mandat 1.Gredezyszyn Aleksander 94 52 
2.Stawny Władysław 105 

Mandat 1.Chmielnik Marian TS 41 
2.Dreczka Jan 71 


5/ Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Czarnkowie obejmujący 4 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania sd 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym neS: > 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: : 


a/ osób uprawnionych do gaosowanie czyli osób objętych spisami 


wyborców 628 
b/ oddanych kart do głosowania l ; 366 
c/ głosów nieważnych i = 
d/ głosów ważnych 366 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: S 
f/liczba debb, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Kostyk Jan 242 258 


2, Michałków Jadwiga 45 

Mandát 1. Krakowiak Stanisław 137 59 
2, Maszewski Lech 149 

Mandat 1. Kulesza Edward 207 54 
2. Radunz Stefan 80 

Mandat 1. Kowalewska Feliksa 98 47 


"2, Majko Tadeusz 188 
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6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Gminnej nany Narodowej. 
w Czarnkowie „obejmujący 4 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 6. ; 
Następnie ,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 538 
b/oddanych kart do głosowania SEE 394 
c/głosów nieważnych - 
d/głosów ważnych 394 


e/ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Koprowski Jerzy 225 94 


2. Kuchta Helena S 75 

Mandat 1. Migdał Zenon 141 122 
2. Wojewoda Feliks 132 

Mandat 1, Albin Zdzisława 169 100 
2. Bielak Genowefa 125 

Mandat 1. Balcerzyk Aleksander 93 122 
2.. Skawiński Jan 179 


7/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Czarnkowie obejmujący 4 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborcza w okręgu 
wyborczym nr 7, ; 

Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu : 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 584 
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b/ 
c/ 
d/ 
e/ 


oddanych kart do głosowania 441 
głosów nieważnych ` 2% 
głosów ważnych 441 
ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


/ liczba osób „które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Szulc Tadeusz 153 156 


a/ 


b/ 
c/ 
d/ 


e/ 


2. ŚLusarczyk Piotr l 132 
Mandat 1. Lalasz Jan 137 152 
2. Nowak Wojciech ; 152 ; j 
Mandat 1. Pilawski Józef TISE 150 
| 2, Wiśniewski Ryszard 180 
Mandat 1. Mazur Antoni 133 157 
"2, Siekierski Henryk 151 
8/ Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Czarnkowie obejmujący 4 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała .protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor- 
czym nr 8. 5: 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców ` 544 
oddanych kart do głosowania i 425 
głosów nieważnych | i = 

głosów ważnych 425 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru, 


Mandat 1, Kałuziński Augustyn. 232 20 

2. Kawka Stanisław 74 

Mandat 1. Matuszewski Stanisław 210 63 
2. Seyda Edmund 70 

Mandat 1. Borowska Henryka 201 69 
2. Rybarczyk Bogdan 87 


Mandat 1. Grupiński Tadeusz 158 91 
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£ . af ~ 


2. 


Nowak Aurelia 


105 . 


9/ Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Czarnkowie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 


wadzenia głosowania na okręgowę listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 9, 


Następnie 


na podstawie tych protokołów ,Komisja ustaliła nastę- 


pujące. wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 


c/ głosów 
d/ głosów 


760 
b/ oddanych kart do głosowania 467 
nieważnych = 
ważnych 467 
oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


e/ ważnie 


Mandat 1. 
Mandát 1, 
Mandat 1. 
Mandat 1, 


Mandat 1. 
2 


10/ Okręg 


Czarnolewski Wiktor TTA 
Uss Jan 177 
Dolny Antoni 219 
Kuta Feliks 74 
Naplocha Brygida 158 
Urbański Bronisław 122 
Kostrzewa Józef 472 
Roszak Stanisław 93 
Kałużny Andrzej 137% 
Szutkowski Bogdan 127 
wyborczy nr 10 dla wyboru radn 


w Czarnkowie, obejmujący 5 mandatów. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręg listę wyborczę w o" 


wyborczym nr 10, 
Następnie „na poas ni» tych protokołów, Komisja Ustadiża 


- f/liczba osób „które 
nie dokonały wyboru 


179 
174 
187 
202 
203 


ych ab, Rady Narodowej 
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a/ 


b/ 
| 
d/ 
e/ 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 722 
oddanych kart do głosowania 431 
głosów nieważnych s 

głosów ważnych 431 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób „które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Parchimowicz Wiesława 147 | 104 
: 2, Szwedek Stanisław ' 125 

Mandat 1, Gnat Stanisław ~- 109 112 
2. Warzański Bernard 148 

Mandat 1, Kina Teresa | 126 111. 
2; Warnke Paweł 159 

Mandat 1. Harmaszuk Krystyna | 104 _88 
2. Wierbil Aleksander 177 

Mandat 1. Mietlicki Henryk . 166 * 95 
2. Poźniak Teresa 115 


11/ Okręg wyborczy nr 11 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


M. 


b/ 
c/ 
d/ 
e/ 


w Czarnkowie obejmujący 5 mandatów, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 11. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców ` 837 
oddanych kart do głosowania 568 
głosów nieważnych a - 

głosów ważnych i i 568 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
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f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Biniak Marian . 183% 204 
2. Proszyk Józef "158 
Mandat 1. Furman Kazimierz 154 211 
2. Muńko Maciej 182 
Mandat 1. Ciszewski Marek 146 205 
2. Czech Mirosław 196 
Mandat 1. Danielewicz Waldemar 201 209 
2, Mikuszewski Bogdan 137 
Mandat 1. Kowalewska Teresa 126 196. = 
2. Mikołajczak- Chlebus Maria 225 
/-/podpisy członków /-/pieczęć Gminnej 
Gminnej Komisji Komisji Wyborczej 
Wyborczej 


2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r, przez Gminną Komisję . 
Wyborczą w Czarnkowie w składzie: 


Przewodniczący Bryske Joanna - 


Zastępca przewodniczącego Koniecz ka Jerzy 
Zastępca przewodniczącego Garstka Stanisław 
Sekretarz Stróżyńska Hanna 


Członkowie: 

1, Polus Eugeniusz 

2, Faąferek Łucja 

3. Dyk Zofia 

4, Andrzejewska Elżbieta 

5, Sosnowska Krystyna 

6, Michalak Mariola 

7, Konert Jerzy . 

8. Chwarścianek Zdzisław 

Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 
Narodowej w Czarnkowie, które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 r: 
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I 
a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6726 
b/ oddano kart do głosowania 4476 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła = 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła : 4476 
PL 


Komisja wyborcza stwierdza. że w wyborach do Gminnej Rady 
Narodowej w Czarnkowie następujący kandydaci Pr Ah najwięcej 
ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 

Okręg wyborczy nr 1 Okręg wyborczy nr 5 


1. Grabowski Wojciech „ Kostyk Jan 


2. Alachamowicz Zygmunt 


3. Norkowska Krystyna 


1 

2. Maszewski Lech 
4, Kulesza Edward 
5 


„ Majko Tadeusz 

Okręg wyborczy nr 2 

* Okręg wyborcz nr 6 
1.Rążewska Anna Z y: 


2. Englot Edward 1; Koprowski Jerzy 
.3. Siemieniak Henryk 2. Migdał Zenon 


4, Kulbicki Wiktor 3. Albin Zdzisława 
4, Skawiński Jan 
Okręg wyborczy nr 3 


1. Bukowski Bogdan Okręg wyborczy nr 7 


2. Wagner Alfons 1. Szulc Tadeusz 
3. Szkoda Piotr 


2. Nowak Wojciech 
4, Adamowicz Elżbieta. 


3. Wiśniewski Ryszard 


Okręg wyborczy nr 4 4, Siekierski Henryk 


1. Koźma Antoni sa 
2. Stawny Władysław 
3, Chmielnik Marian 
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Okręg wyborczy nr 8 


1. Kałuziński Augustyn 
2. Matuszewski Stanisław 


1 
2 
3. Borowska Henryka : 3. 
4, Grupiński Tadeusz 4 
5 
Okręg wyborczy nr 9 
.„ Uss Jan 


. Dolny Antoni. 


1 1 
2 2 
3. Naplocha Brygida R 3. 
4, Kostrzewa Józef 4 
5 5 


„ Kałużny Andrzej 


/-/ podpisy członków Joa 
Gminnej Komisji 
` Wyborczej 


Okręg wyborczy nr 10 


Parchimowicz Wiesława 
Warzańnski Bernard 
Warnke Paweł 

Wierbil Aleksander 
Mietlicki Henryk 


Okręg wyborczy nr 11 


Biniak Marian 

Muńko Maciej 

Czech Mirosław 
Danielewicz Waldemar 
Mikołajczak-Chlebus Maria 


pieczęć Gminnej 
Komisji Wyborczej 
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Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Gminnej 
Rady Narodowej w Damasławku. 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Damasławku w składzie: 


Przewodniczący Ziółkowski Kazimierz 
Zastępca przewodniczącego Matusiak Barbara 

Zastępca przewodniczącego Czechowicz Kazimierz 
Sekretarz Wronkowski Kazimierz 


Członkowie: 


1 Martyńska Maria 

2, Hryniewicz Alina 
3, Witucki Zygfryd 

4, Patelski Alojzy © 
5, Szewczykowski Andrzej 
6. Witczak Leszek H 
7. Łuczak Zdzisław 
8, Fabiszak Bogdan 


1) Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro- 
dowej w Damasławku obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 

przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 1. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do oO; czyli osób objętych 
spisami wyborców 520 

b) oddanych kart do głosowania 363 

c) głosów nieważnych = 


403 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO Nr 10,poz.83 


d( głosów ważnych 363 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
z f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 


1. Grajek Michał 93 32 
2, Groszak Władysław 144 
Mandat 1. Majewski Zdzisław 169 27 : 
2. Śleszyński Mieczysław 67 
Mandat 1. Kaczmarek Tadeusz 105 28 
2. Ratajczak Zbigniew 103 
Mandat 1. Jóźwiakowski Stanisław 
Marek 165 27, 
2. Walorski Ryszard 74 
Mandat 1. Kranc Tomasz ; 119 36 


2. Rozmarynowski Zbigniew 107 


2) Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro- 
dowej w Damasławku obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od : 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 2. | 
Następnie, na podstawie tych protókołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 453 
b) oddanych kart do głosowania 3 309 
c) głosów nieważnych > s - 
d) głosów ważnych 309 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci- 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wybc 
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3) 


Mandat 
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R l 
Mandat 1. Imbirowicz Edward 


2. Styza Bogdan 


Mandat qpe Łuczak Maria 
2, Przybyłek Danuta 


Mandat 1. Okońska Stefania 
2. Wieczorek Małgorzata 


129 74 
74 ; 
89 z MSF 
78 

121 69 
63 


Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Damasławku obejmujący 4 mandaty; 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 3, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyni-ki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców” 


t) oddanych kart do głosowania 


c) gło sów nieważnych 
d) głosów ważnych 


1.-Ciesielski Józef" 
2. Jóźwiakowski Bernard 


ə Bromberger Maria 


Mandat 1 
; 2. Gontarczyk Stefan 


Mandat 1. Pawlak Zenon 


4 
2., Woźniak Dominik 


Mandat 1. Jabłoński Zenon 
2, Wojtczak Sylwester 
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SGA 


'e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


£) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


53 100 
167 

"78 101 
128 

88 104 
117 

96 > 87 
111 
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4) Okręg wyborczy Mr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro- 
dowej w Damasławku obejmujący 2 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 4, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


` spisami wyborców 207 
b) oddanych kart do głosowania 8102 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych . 172 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Nowak Czesław 123 = 
Mandat 1, Pochylski Edward 39 29 
2. Zygmunt 0 88 


53) Okrek wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych „a: Rady Naro- 
| dowej obejmujgcy 3 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

` w okręgu wyborczym nr 5, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców —. i 255 

b) oddanych kart do głosowania 236 

e( głosów nieważnych - 
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d) głosów ważnych 236 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Bogaczyk Zygmunt 95 7 
2. Cieśliński Bogdan “A07 
Mandat 1. Adamski Roman 96 SOF 
2, Majchrowicz Jan 70 
Mandat 1. Jerzakowski Marek 68 39 
"2, Kwiatkowski Bogusław 88 
6) Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Ponisi Wybor= 


czej w Damasławku obejmujący 2 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia. głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym 


nr 6, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła. 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisa- 


Mandat 1. 
2, 


Mandat 1. 
Że 


mi wyborców 228 
b) oddanych kart do głosowania 186 
c) głosów nieważnych - 
da) głosów waznych / 186 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Kowalewski Edmund 62 30 
Nadolny Janusz 4835 | 
Jaworski Cyryl 119 20 
Śliwińska Klara 18 
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7) okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 


wej w Damasławku obejmujący. 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przem 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr ta 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
me DALE wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców IRI, 

b) oddanych kart do głosowania 416 

c) głosów nieważnych 82 
d) głosów ważnych 414 


> 


e) ważnie ae głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


e Dotka Teodor 121 51 


Mandat 1 
' 2. Rożek Adam 201 
Mandat 1. Torzewski Zdzisław isa 88. 
2, Wesołowska Maria  . 111 
Mandat 1. Baryłkowski Zbigniew 50 66 
2, Ciesielski Krzysztof 259 
Mandat 1. Borczykowski Henryk 181 ZA 
2, Skotarek Helena 128 
Mandat 1. Kasperkowiak Kazimierz 172 60 


2. Niewiadomy Stanisław 144 


Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 
wej w Damasławku obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
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prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 8. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 


sami’ wyborców 296 
b) oddanych kart do głośowania at 239 
-c) głosów nieważnych 2 
-d) głosów ważnych ' 237: 


_.e) ważnie oddańych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru. 


Mandat 1. Dawidowicz Franciszek 61 31 
2. Kędziora Czesław 144 

Mandat 1, Champlewski Ryszard 3-168 39 
/ 2. Trząsalska Bogumiła 111 

Mandat 1. Dominikowski Ewaryst 103 38 
2, Cichosz Henryk 87 


9) Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 
wej w Damasławku obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwieniziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na RE listę ua w okręgu 
wyborczym nr 9. x 
Następnie, na podstawie tych pótokafów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 


sami wyborców NA 310 
b) oddanych kart do głosowania 271 
c) głosów nieważnych -` | 2 


d) głosów ważnych ` 269:7 


P 
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e) ważnie oddanych głosów oepa kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bronka Józef 46 EuS 


2. Świercz Zdzisław |2-42% 
Mandat 1. Łożyński Edmund 105 41 
"2, Zalewska Lucyna S53>2: 
Mandat 1. Gwiżdż Bolesław 54 Ah 42 
2. Somerfeld Jarosław 114 


10) Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 
wej w Damasławku obejmujący 2 mandaty» 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 10. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


| a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętysh spi- 


sami wyborców 246 
b) oddanych kart do głosowania 192 
c) głosów nieważnych. | 7 
d) głosów ważnych 185 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, ró 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Duda Bolesław 50 57 l 32 


“2. Jarmuż Janusz 55 
Mandat 1. Magda Stanisław EY 17 
2. Proniak Marian +20 > 


11) Okręg wyborczy Nr 11 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 
wej w Damastawku obejmujący 3 mandaty» 
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Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 11, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 349 
b) oddanych kart do głosowania 244 
c) głosów nieważnych 5 
d) głosów ważnych 239 


a e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
i : f) liczba osób, które 
nie dokonaży wyboru 


Mandat 1. Chudzik Emilia 74 26 
2. Górski Antoni 85 

Mandat 1. Michalak Józef 32 26 
2. Skawiński Andrzej 126 

'Mandat 1. Śliwiński Henryk 55 27 
2, Wójciński Ryszard 63 


( pieczęć Gminnej 
Komisji Wyborczej) 


(-) podpisy członków- Gminnej 
Komisji Wyborczej 


2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Damasławku w składzie: ; 


Przewodniczący Ziółkowski Kazimierz 


Zastępca przewodniczącego 
Zastępca przewodniczącego 
Sekretarz 


Matusiak Barbara 
Czechowicz Kazimierz 
Wronkowski Kazimierz 
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Członkowie: 


1. Martyńska Maria 

2. Hryniewicz Alina 

3, Witucki Zygfryd 

4, Patelski Alojzy 

5, Szewczykowski Andrzej 

6. Witczak Leszek J 
7. Łuczak Zdzisław 

8, Fabiszak Bogdan 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 
Narodowej w Damasławku które odbyły się dnia 19 czerwca 1988r. : 


a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3886 


b) oddano kart do głosowania 2944 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła 19 
d) liczba głosów ważnych wynosiła ; 2925 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminnej Rady Na- 
rodowej w Damasławku następujący kandydaci otrzymali najwię- 
cej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 ae Okręg wyborczy nr 4 
1. Groszak Władysław 1. Nowak Czesław 
2, Majewski Zdzisław ` żę Zygmunt Alojzy 


3, Kaczmarek Tadeusz 


| Okręg wyborczy nr 5 
4, Jóźwiakowski Stanisław Marek 


1. Cieśliński Bogdan 
2e Adamski Roman 
3, Kwiatkowski Bogusław 


5. Kranc Tomasz 
Okręg wyborczy nr 2 
1. Imbierowicz Edward 
2, Łuczak Maria 
3. Okońska Stefania 


Okręg wyborczy nr 3 
1. Jóźwiakowski Bernard 


Okręg wyborczy nr 6 


1. Nadolny Janusz 
2, Jaworski Cyryl 


2, Gontarczyk Stefan 
3. Woźniak Dominik Ę 
4. Wojtczak Sylwester 
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Okręg wyborczy nr 7 


Rożek Adam 
Torzewski Zdzisław 


Ciesielski Krzysztof 


Borczykowski Henryk 
Kasperkowiak Kazimierz 


Okręg wyborczy nr 8 


Kędziora Czesław _/ 
Trząsalska Bogumiła 
Dominikowski Ewaryst 


(-) podpisy członków Gminnej 


Komisji Wyborczej 


Okręg. wyborczy nr 9 


1. Świercz Zdzisław 

2, Łożyński Edmund 

3. Somerfeld Jarosław 
Okręg wyborczy nr 10 

1. Duda Bolesław 

2, Magda Stanisław 


Okręg wyborczy nr 11 


1, Górski Antoni 


2, Skawiński Andrzej 


3. Wójciński Ryszard —_ 


( pieczęć Gminnej Komisji 
Wyborczej) 
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$ 31 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z > do Gminnej 
Rady Narodowej w Drawsku. 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu A 
sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Drawsku w składzie: i 


* Przewodniczący Dąbrowski Henryk. 
Zastępca przewodniczącego Mazur Władysław 
Zastępca przewodniczącego Błażej Janina 
Sekretarz Kowal Gabriela 


Członkowie: 


1 
2. 
Że 
ho 
5, 
6. 
Te 


Zieliński Jan 

Babiak Alfred 

Hrynaszkiewicz Adalf 

Mania Dorota 

Helak Mirosława ; ; 

Rybak Dorota . ; : ) 
Maciaszek Andrzej ) 


1) Okręg wyborczy Nr 1 dia wyboru radnych Gminnej Aaaa Naro- 


dowej w Drawsku obejmujący 5 mandatów. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową matę |wmorezą 

w okręgu wyborczym nr 1. 

Następnie, na podstawie tych iotakozów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: _ 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób <biótych 


spisami wyborców 525 
b) oddanych kart do głosowania 354 
e) głosów nieważnych | = 


d) głosów ważnych > 354 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Rybarczyk Roman 219 69 
2, Waloch Bolesław 28 
Mandat 1. Kijek Zygmunt 78 78 
` 2, Maciaszek Stanisław 153 : 
Mandat 1. Janka Mirosław 50 101 
2, Rozanek Maria 54 : 
3, Wylegała Karol 100 
Mandat 1. Bździel Stanisław 54 90 
' 2e Mazur Jan 114 
3, Zakrzewski Aleksander 44 
Mandat 1. Andrzejkowicz Józef 33 94 
2. Giś Bogdan 64 
3, Wyrwa Ryszard 108 
2) Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Gminnej a TR 


dowej w Drawsku obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


w okręgu wyborczym nr 2, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


3 nastepujace wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, RZY osób objętych 


spisami wyborców . 567 
b) oddanych kart do głosowania 416 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 3 i 416 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


>f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
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415 
Mandat 1. Dziubała Stefan 145 84 
2, Kośmider Kazimierz 128 
Mandat 1. Gapski Paweł 75 91 
2, Pankowski Stefan 192 
Mandat 1. Babiak Mirosław LB ; 135 
2, Misiołek Grzegorz TITE 
3, Wyrwa Roman 81 
Mandat 1, Nawrot Lucyna 63 123 
2, Piątek Zbigniew -96 
3, Wyrwa Helena 93 
Mandat 1. Janas Ireneusz 117 100 
2. Piątek Stanisław 98 
3) Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Drawsku obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr je 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do aloso rania, czyli osób objętych .spisay 


mi wyborców 575 
b) oddanych kant do głosowania 402 
c) głosów nieważnych . - 
d) głosów ważnych 402 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
£) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Helak Maria 158 54 
2, Helak Wiesław 81 
3, Kalina Marek 200 
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416 
Mandat 1. Kubiś Andrzej a DD 57 
2. Piątek Stanisław 175 
_ Je Spławski Zenon "BO 
Mandat 1. Bździel Gertruda 107 „48 
2, Kowal Urszula 217 
Mandat 1. Kielczyk Ryszard 253 37 
2. Redzimski Bernard 83 
Mandat 1. Dymek Stefan 231 40 
2. Grzebyta Tadeusz 96 
k) Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Drawsku obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okregu 
wyborczym nr że 


4 


„Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
, następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do R-OZOWANAŚ; czyli osób objętych spi= - 


sami wyborców 4411 
b) oddanych kart do głosowania 298 
c) głosów nieważnych 11 
d) głosów ważnych | 287 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Bartkowiak Henryk 34 3422 
2. Matelski Marian 38 
3, Nawrot Zbigniew . g) 
Mandat 1. Dymek Stanisław 75 100 
2, Kowal Leon 2 = 
Mandat 1, Dymek Bożena 72 114 zek 


2, Kowal Stefan 101 
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5) Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Drawsku obejmujący 1 mandat. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5e 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 103 
b) oddanych kart do głosowania 46 
c) głosów nieważnych RAZA m 
d) głosów ważnych : sa 46 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Kremer Władysław AR 11 
2, Piwowarczyk Czesław gs] 2 


za 


6) Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Drawsku obejmujący 1 mandat. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową TLELI wyborczą w okręgu - 
wyborczym nr 6. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: . 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 


_ Sami wyborców 75 
b) oddanych kart do głosowania . 40 
c) głosów nieważnych 3 2 


d) głosów ważnych 4.38 


418 


DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO Nr 10, poz.83 


7 


8 


) 


kod 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Banaś Stanisław 3 11 
2, Boch Bogusz 22 
3, Nowak Eugenia 2 


Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej. 
w Drawsku obejmujący 3 mandaty» i 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 7» 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


samt wyborców . l 364 
b) oddanych kart do głosowania 248 
c) głosów nieważnych =- 
d) głosów ważnych | 248 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali: kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Michałek Kazimierz - l 95 54 
2. Niezborała Józef SĄ 

Mandat 1. Antczak Zenon , 705 56 
| 2. Sekuterska Ama 91 

Mandat 1. Banecki Mariusz 51 58 
2. Koza Eugeniusz 92 


Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Drawsku obejmujący 3 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


`~ 


$ 
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prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 8» i 
Następnie, na bodstewie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: ć 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 

spisami wyborców ; ; 363 
b) oddanych kart do głosowania 242 
c) głosów nieważnych 1 
d) głosów ważnych 241 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 

f) liczba osób, 
które nie doko- 
nały wyboru 

Mandat 1. Rudziński Jan 29 68 
2, Tymek Stefan 83, 
Mandat 1, Boch Józef | 29 -103 
2, Broka Józef 70 38 
3. Sroka Józef 25 
Mandat 1, Michałek Zdzisław 48 81 
2, Niezborała Danuta 89 
Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowe 


2) 


w- Drawsku obejmujący 2 mandatye 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od. 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 

prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 

wyborczym nr 9» 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 28 

a) osób uprawnionych do SP; czyli osób objętych 
spisami wyborców = 232 

b) oddanych kart do głosowania 118 

c) głosów nieważnych ss 
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d) głosów ważnych i 117 
e) ważnie > głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Tomkowiak Wojciech 48 22 
2. Wilczyńska Leokadia 31 

Mandat 1. Czarniak Henryk 26 21 
2. Majdecki Lechosław — - 45 


10) Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 
wej w Drawsku obejmujący 1 mandat. 


Komisja: stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
" w okręgu wyborczym nr 10, 


Następnie; na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła . 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 96 
b) oddanych kart do głosowania 60 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 60 


e) ważnie oddanych ża. otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 
Mandat 1, Gapski Wiktor ` 39 7 
2, Tryzna Jan 9 


11) Okręg wyborczy Nr 11 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- * 
Ę wej w Drawsku obejmujący 1 mandat. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 11. 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 71 
b) oddanych kart do głosowania 37 
c) głosów nieważnych m 
d) głosów ważnych 37 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba 5; które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Andrzejkowicz Zbigniew 25 = 
2, Kurniewicz Edward ` 12 
12) Okręg wyborczy. Nr 12 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 


wej w Drawsku „obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 


wyborczym nr 12, 


prowadzenia głosowania na okręgową Su wyborczą w OR 


Następnie, na podstawie tyh protokołów, kontsia ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób Abe spi- 
sami wyborców 


b) oddanych kart do głosowania 


c) głosów nieważnych 
d) głosów ważnych 
maas aropa otrzymali kandydaci: 

~f) liczba osób, które 


e) ważnie 


Mandat 1, 


2e 


3, 


Mandat 1 ° 
3 2 


3. 


Kiliszek Janina 
Muchel Jan 
Wenz Adam 


Gapski Bolesław 
Garbacik Bolesław 
Szymański Bronisław 


364 


nie dokonały wyboru 
90 


89 
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Mandat 1. Dymek Ryszard — 71 '92 
2e Koza Henryk 75 
13) Okręg wyborczy Nr 13 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Drawsku obejmujący _1 mandat. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


14) 


"wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
„prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 13 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, YB osób objętych spi- 


sami wyborców 176 
b) oddanych kart do głosowania 108 
c) głosów nieważnych | | - 
d) głosów ważnych | 108 


e) ważnie oddanych BR otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób,które 
; nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Dolny Andrzej 45 26 
2. Gapski Konrad $ Iede 
Że Madaj Stefan T 


Okręg Eer Nr 14 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodóż 
wej w Drawsku obejmujący 1 mandat» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


' wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 14 


. Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
`. następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do R z. czyli osób objętych spi- ; 


sami wyborców i z9 
b) oddanych kart do głosowania US26 


pea 
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c) głosów nieważnych 
d) głosów ważnych 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat 1. Lewandowski Jan 


(= 


2. Sikora Henryk 


) podpisy członków 
Gminnej Komisji 
Wyborczej 


26 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


11 2 


(pieczęć Gminnej Komisji 
Wyborczej ) 


2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowe= 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Drawsku w składzie: 


go 


Przewodniczący 

Zastępca przewodniczącego 
Zastępca przewodniczącego 
Sekretarz 


Członkowie: 


1, 
2. 
Że 
4 
5o 
6. 
- Pe 


Zieliński Jan 
Babiak Alfred 
Hrynaszkiewicz Adolf - 


"Mania Dorota 


Rybak Dorota 
Helak Mirosława 
Mąciaszek Andrzej 


Dąbrowski Henryk 
Mazur Władysław 
Błażej Janina 
Kowal Gabriela 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 
„Narodowej w Drawsku„które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 res 


a) liczba osób uprawnionych do ZAGR wynosiła 4001 
b) oddano kart do głosowania 


c) liczba głosów nieważnych wynosiła 


2651 
15 
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d) liczba głosów ważnych wynosiła 


2636 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminnej Rady 
Narodowej w Drawsku następujący kandydaci otrzymali najwięcej 
ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 


1. Rybarczyk Roman 10 
2. Maciaszek Stanisław 
3. Wylegała Karol 

4, Mazur Jan 

5, Wyrwa Ryszard 


Okręg wyborczy nr 2 


1. Dziubała Stefan 
2. Pankowski Stefan 
"3. Misiołek Grzegorz 
4, Piątek Zbigniew Że 

Ją Janas Ireneusz 


Okręg wyborczy nr 3 AŻ 


1. Helak Maria 

2, Piątek Stanisław 
e Kowal Urszula © 4, 
4, Kielczyk Ryszard 

5, Dymek Stefan 


Okręg wyborczy nr 4 
1. Bartkowiak Henryk 


2. Kowal Leon ŻA IO 
3, Kowal Stefan | 2e 
Że 


Okręg wyborczy Dr 5 


1. Kremer Władysław 


Okręg wyborczy nr 6 
Boch Bogusz 
Okręg wyborczy nr 7 


Michałek Kazimierz 
Sekuterska Anna 
Koza Eugeniusz 


Okręg wyborczy nr 8 


Tymek Stefan. 
Broka Józef 
Niezborała Danuta 


` Okręg wyborczy nr 9 


Tóomkowiak Wojciech 
Majdecki Lechosław sj 


Okręg wyborczy nr 103 
Gapski Wiktor 
Okręg wyborczy nr 11 
Andrzejkowicz Zbigniew 
KEER wyborczy nr 12 


Wenz Adam 
Garbacik Bolesław 
Koza Henryk 
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Okręg wyborczy nr 13 5 Okręg wyborczy nr 14 
1. Dolny Andrzej 1.Lewandowski Jan _ 
(-) podpisy członków Gminnej . (pieczęć Gminnej Komisji 


Komisji Wyborczej Wyborczej) 
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3 32 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Gminnej 
Rady Narodowej w Kaczorach. 


Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję Wybor- - 
czą w Kaczorach w składzie: 


Przewodniczący Odor Józef 
Zastępca przewodniczącego Durecka Gizela 
Zastępca przewodniczącego Kornaga Franciszka 
Sekretarz | Maliński Witold 


-~ Członkowie: 


1. 
2. 
Że 
he 
5e 
6. 
7. 
8. 


1) 


Januszak Maria 
Radka Irena 
Pluciak Kazimierz 
Kotwis Magdalena 
Bombała Zygmunt _ 
Lasecka Felicja 
Panowicz Bożena 
Mąkosa Krystyna 


Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Kaączorach obejmujący 4 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr ie 


- 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców s LĄL 
b) oddanych kart do głosowania 370 
c) głosów nieważnych `. ~“ Ę 
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d) głosów ważnych 370 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Kościelski Jerzy 120 122 
2. Król Bogumił .. 5SZE128 
Mandat 1, Ksycki Marian 111 130 
2. Staśkowiak Piotr 129 
Mandat 1. Pszczółka Franciszek 138 _ . 129 
2.. Szewczyk Leon 103 š 
Mandat 1. Puchała Marceli © 167 127 
2. Wychylewski Roman 76 
2) Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo-. 


wej w Kaczorach obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 2, 


'Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


s 


a) osób uprawnionych da a: czyli osób objętych pie 


sami wyborców B= 588 
b) oddanych kart do głosowania” "458 
c) głosów nieważnych - 
da) głosów ważnych gS 438 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali o 


£) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


ó 


. Mandat 1. Burza Józef s 56 80 


2, Krzyżaniak Jan 284 
3, Rozmus Andrzej 18 


DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO Nr 10,poz.83 


wA 


Mandat 1, Fillinger Grażyna AES] 90 
2, Strzelecka Teresa 165 

Mandat 1. Górka Edward 230 89 
2, Mohr Henryk 54 
3, Nakonieczny Stanisław 65 

Mandat 1, Kralewski Hubert 283 48 
2. Romaniszyn Zbigniew 107 

Mandat 1, Kubiak Andrzej 59. 82 
2. Stokłosa Henryk 268 
3. Szczepański Józef 29 


Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 
wej w Kaczorach obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
"wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3 | 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące work głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do SPR czyli osób objętych | 


spisami wyborców - 649 
b) oddanych kart do głosowania 487 
c) głosów nieważnych - j -a 
d) głosów ważnych 487 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Becker Albert 7 SAE k aS: 115 


2, Borowczyk Jacek 173 
3. Jędrzejek Zbigniew. T9 
Mandat 1. Gapińska Adela i ŁR 117 
2. Goldberg Jarosław 112 
5, Malita Marek 130 
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Mandat 1. Kaczmarek Mirosław 145 126 
; 2. Poznaniak Mirosława © 90 
3, Smektała Paweł ; 82 
Mandat 1. Lasecki Mieczysław JOE - 5 6108 
2. Suśniak Tadeusz 181 
Mandat 1. Kunat Anna 23 197 
2. Pawlicki Ludwik 220 j 
3. Szymaś Edward 98 
4) Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


Mandat 1» 


w Kaczorach obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze”. 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w o: 


wyborczym 


nr Że 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 601_ 
b) oddanych kart do głosowania 462 
c) głosów nieważnych SĘ > - 
d) głosów ważnych 462 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali aye. 


Mandat 1 O 
żę 


2 


LĘ 


Mandat 1. 
| 2, 
LR 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Chudy Mieczysław 249 15 
Fintz Marian 140 

Kujawa Michał 168 Bo ANT 
Mizerkiewicz Stanisław 196 -> 

Kaja Joanna ~ 167 das aż 
Malita Józef 100 


Martenka Marian =rĄ4JG 
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Mandat 1, Gromaczkiewicz Krzysztof _ 128 19 
2. Kledzik Barbara 85 
= Je Załachowski Wojciech 161 
Mandat 1. Ratka Józef SZA ZE 19 
2. Sądej Wanda 145 
3, Sadowski Henryk 148 
5) Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro= 

' dowej w Kaczorach obejmujący 3 mandaty, 

- Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 5e 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców ! 446 
'b) oddanych kart do głosowania 294 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych. | 294 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
; f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Boruta Barbara NA 35 
2. Zabel Alojży © ` =. 109 
|. Mandat 1. Figurski Jan 62 45 
2. Kończak Marian 131 
Mandat 1, Gapiński Antoni . ERSA 43 
- 2. Przewoźniak Edmund 145 
6) Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro= 


dowej w Kączorach obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wsżystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


431 
| / > 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 6. 
Następnie, na podstawie tych brolókótów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: $ 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 
_ wyborców = 496 
b) oddanych kart do głosowania . 434 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych | ' 434 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które ` 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Jasińska Cecylia 108 457 - 
2, Kozera Leon 115 
Mandat 1, Karkut Adam 117 151 
2, Wyrwicki Zenon 118 
Mandat 1. Kościański Józef 116: > 164 
2, Marciniak Antoni 91 
Mandat 1, Młynarek Józef 81 141 
` 2, Nawrot Jan | 47 
3, Romanów Józef / 97 
7) Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
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w Kaczorach obejmujący 4 mandaty, ` 


Komisją stwierdziła; iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= . 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 7, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: j 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób AOS spisa- 
mi wyborców 456 


” b) oddanych kart do głosowania = 334 


À 
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c) głosów nieważnych m 
d) głosów ważnych ; 331 
e) ważnie oddanych głóżów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Dorczewski Bolesław 25 94 
2, Nowak Edward 27. 
3, Ruciński Henryk 31 
Mandat 1. Heyman Krzysztof SR 23 98 
2, Łopińska Arleta 22 
3, Załachowski Apolinary 60 
(Mandat 1. Kaźmierczyk Izabella 80 90 
2. Mostaller Bronisław 141 
Mandat 1, Siwiak Jan 84 86 
2. Zadt Mirosława | 142 
Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


8 


Na 


w Kaczorach obejmujący 3 mandaty» 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od š 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


"wyborczym nr 8. ; i a 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja uota Mita 
następujące wyniki głosowania w ya akręgu: 


a) osób uprawnionych do głośowania, czyli osób objętych spi=- 


sami wyborców z 344 - 
b) oddanych kart do głosowania . i 278 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 278 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Fonferek Piotr aerd 62 
2, Rajek Stanisław AQL 
3, Wełnic Jan Lydę 
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T453 
Mandat 1. Kufel Renata 82 a 
2, Łęcki Jerzy 33 
3, Waszak Kazimiera 51 
‘Mandat 1. Gładych Rozalia | 59 66 
2. Kryger Lilla 39 
3, Pieścikowski Witolda 82 


9) Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Gminnej Rady RE 
2 w Kaczorach obejmujący e mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro 
wadzenia głosowania na OBA listę wyborczą w ZEBU 
wyborczym nr 9» 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Kemisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


x 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi=- 


sami wyborców 252 

; b) oddanych kart do Aana : —+210 
c) głosów nieważnych m 

d) głosów ważnych 210 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kasach 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Giers Idzi A 9 56 
2. Hutek Andrzej 104 
3, Stypuła Ryszard 32 
Mandat 1. Misiak Krystyna 26 64 
2. Senska Mieczysław 113 i 
(-) podpisy członków (pieczęć Gminnej Komisji 
Gminnej Komisji > Wyborczej) 


Wyborczej 
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2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowe= 
go sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Kaczorach w składzie: 


Przewodniczący | ŻĘ Odor Józef 
Zastępca przewodniczącego Kornaga Franciszka 
Sekretarz Maliński Witold 
Członkowie: 


1. Januszek Maria 

2. Radka Irena 

3, Pluciak Kazimierz 
4, Kotwis Magdalena 
5, Bombała Zygmunt 
6. Lasecka Felicja 
7. Mąkosa Krystyna 
8. Panowicz Bożena 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 
' Narodowej w Kaczorach,które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 r.: 


a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4.243 


b) oddano kart do głosowania 3.301 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła : = 
d) liczba głosów ważnych wynosiła 3.301 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminnej Rady Na- 
rodowej w Kaczorach następujący kandydaci otrzymali najwięcej 
ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 Okręg wyborczy nr 2 
1. Król Bogumił a 1. Krzyżaniak Jan 
2, Staśkowiak Piotr 2, Fillinger Grażyna 
3, Pszczółka Franciszek 3, Górka Edward 
4, Puchała Marceli | ` 4, Kralewski Hubert 
; ; 5. Stokłosa Henryk 

Okręg wyborczy nr 3 | Okręg wyborczy nr 4 

1, Borowczyk Jacek 1. Chudy Mieczysław 


2, Malita Marek 2, Mizerkiewicz Stanisław 
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3. Kaczmarek Mirosław "3, Kaja Joanna j 
4, Suśniak Tadeusz © 4, Załachowski Wojciech 
. 5, Pawlicki Ludwik 5, Sadowski Henryk 
Okręg wyborczy nr 5 à - Okręg wyborczy nr 6 
1. Boruta Barbara j 1. Kozera Leon 
2, Kończak Marian i 2. Wyrwicki Zenon 
3. Przewoźniak Edmund 3, Kościański Józef 


Okręg wyborczy nr 7 ho Romanów Józef 


1. Nowak Edward Okręg wyborczy nr 8 
2, Heyman Krzysztof 1. Rajek Stanisław 

3, Mostaller Bronisław 2, Kufel Renata 

4, Zadt Mirosława 3, Pieścikowski Witold 


Okręg wyborczy nr 9 , 


1, Hutek Andrzej 
"2. Senska Mieczysław 
(-) podpisy członków (pieczęć Gminnej Komisji 
Gminnej Komisji Wyborczej) 


Wyborczej 


436 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO Nr 10,poz.83 


9-33 
Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Gminnej 
Rady Narodowej w Lipce, . 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną da Wybor= 
czą w Lipce w składzie: 


Przewodniczący 'Gallas Albin 
Zastępca przewodniczącego Seroka Józef 
Sekretarz Ciosek Stanisław 


Członkowie: 


1. Szopieraj Ignacy 

Ze Gilewski Leszek 

3, Borowiak Grażyna 

4, Theuhs Mirosława 

5, Paleń Irena 

6. Marek Ryszard. 

7, Theuhs Witold 

Bo Dziarnowsk) Zygfryd 


1): Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Lipce obejmujący 4 mandaty» 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły ora od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 1, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców, | 497 
b) oddanych kart do głosowania 02540. 
c) głosów nieważnych m 


d) głosów ważnych ; 340 
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2) 


e) ważnie p: RAE otrzymali kandydaci: 


f) liczba > e które 
nie  aSkonacy wyboru 


Mandat 1. Gliszczyński Benedykt 11050 123 
"2, Grzywacz Jan 107 i 
Mandat 1. Chałubek Tadeusz a 180 
2. Korczak Ryszard 128 : 
Mandat 1. Najder Marceli 428 139 
2, Polak Danuta SA 
Mandat 1. Kopczyk Zygmunt 72 GER 146 


2, Szporlendowski Kazimierz 122 


okrog wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Gminnej lore, Narodowej 
w Lipce obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na ORNREPYA listę wyborczą w 9580 
wyborczym nr 2e 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu Li 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych Disa 


mi wyborców 412 
b) oddanych kart do Diovan 1 347 
c) głosów nieważnych . | =- 
d) głosów ważnych a. 347 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, 
które nie dokonały 
GE `- wyboru 
Mandat 1. Chirrek Ryszard | a 60 102 
"2, Śmiejan Stanisław 1803 
Mandat 1. Makuch Mirosław 132 147 


2, Sala Eulalia | | 68 : 
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Mandat 1, Chałubek Czesław 42 103 
=~ 2. Wolter Franciszek 202. 


3) Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 

w Lipce obejmujący 5 mandatów. 

` Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

, wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 576 
b) oddanych kart do głosowania 498 
c) głosów nieważnych æ 
d) głosów ważnych ES 498 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Piekarska Barbara 123 126 


2, Stolarski Jan 249 
Mandat 1. Ożga Krystyna 169 118 
2. Paciorek Irena | 558241 
Mandat 1, Pydyn Romuald 0 * 322 106 
2, Urbański Jan | 170 
Mandat 1. Bujacz Krystyna 187 170 
S 2, Redzimski Stanisław | 135 
Mandat 1, Klimek Edward 77 153 
2, Kucharska Teresa * 268 
4) Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


'w Lipce obejmujący 3 mandaty, 
Komisja osa" iż otrzymała protokoły SKS SA od 
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wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na komis zak wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 4, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisa- 


mi wyborców 378 
b) oddanych kart do głosowania 245 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych | 245 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f} liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Kucharski Zenon 76 3 
2, Michalski Jerzy 166 
Mandat 1, Maniak Franciszek 107 Ł0 
2. Rydzyński Bogdan 98 : 
Mandat 1. Juszkiewicz Jan Lech 76 49 
2, Łyskawa Czesław ZOZ 
5) Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych sminoed Rady Narodowej 


w Lipce obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała prótokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na Ga listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5» 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) esób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 342 E 
b) oddanych kart do głosowania | 268 
c) głosów nieważnych - 
4) głosów ważnych e E268 
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6) 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f)liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Mucha Jan 52 33 

2. Skrentny Andrzej 163 

Mandat 1, Drobczyński Zygmunt 129 ` 9 
2. Klimek Norbert 71 


Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narode- ' 
wej w Lipce obejmujący 5 mandaty» 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę RA 


w okręgu wyborczym nr 6. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych. do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 331 

b) oddanych kart do głosowania PA 216 

-~ e) głosów nieważnych | a 
d) głosów ważnych | 216 


e) ważnie oddanych a A otrzymali kandydaci: i 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Jarosz Józef 94 305 
"2, Pawłowski Antoni 553 
Mandat 1. Glugla Stanisław 108 28 
2, Klimek Alojzy 48 
Mandat 1. Martyn Kazimierz . 80 44 
2. Szmyt Zygmunt 65 


7) 


Okręg wyborczy, Nr 7 dla wyboru radnych Gminnej Rady p: 


wej w Lipce obejmujący 5 mandatówe 2 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


htĄ 
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wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 7a 


8) 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 634 
b) oddanych kart do głosowania 449 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 4h49 


e) ważnie PAC głosów otrzymali kandydaci: 


f(liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Marzec Feliks 113 135 


2, Szczepaniak Bogdan : 204 

Mandat 1. Jarząbek Henryk e AS 140 
2, Spiczak-Brzeziński Zenon 152 

Mandat 41. Dobrzyński Sławomir 448 154 
2. Jach Henryk 147 

Mandat 1. Adamczuk Stanisława 90 137 
2, Maza Jerzy 222 

Mandat 1. Błońska Bogumiła o 44h -109 


2. Michowski Marian 226 RZ => 


Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 
wej w Lipce obejmujący 2 mandąty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich abwodwowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na olcręgową PR iż w okręgu 


wyborczym nr 8» 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: i 
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a) osób uprawniońych do głosowania, czyli objętych spisami 


wyborców 330 
b) oddanych kart do głosowania 190 
c) głosów nieważnych | - 
d) głosów ważnych 190 


e) ważnie oddanych głosów tramail kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


' Mandat 1, Dywal Anarzej 86 33 
2. Kordos Ryszard 71 

Mandat 1. Łaś Henryk 83 53 
2, Rutkowski Kazimierz 54 


9) Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Lipce obejmujący 5 mandaty 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszy= 
stkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowa- 
dzenia głosowania na okręgową Listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 9. 


Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 


sami wyborców 322 
b) oddanych kart do głosowania 234 
c) głosów nieważnych = 
da) głosów ważnych 234 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba asób, które 
nie dokonały. wyboru 


Mandat 1. Herdyk Halina Re 25 
2, Napora Bogdan 27 
Mandat 1. Gołła Jan | 30 12 


2. Kuźbiński Jan a AANS TO 
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Mandat 1. Sawiński Aleksander 118 
(-) podpisy członków Gminnej : (pieczęć Gminnej Komisji 
Komisji Wyborczej l Wyborczej) 


2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez- R Komisję 
Wyborczą w Lipce w składzie: - 


Przewodniczący | Gallas Albin 
Zastępca Przewodniczącego e: Seroka Józef 


Sekretarz Ciosek Stanisław 
Członkowie: | 

1. Szopieraj Ignacy 

2, Gilewski Leszek 

3, Borowiak Grażyna 

4, Theuhs Mirosława 

5, Paleń Irena 

6. Marek Ryszard 

f. Theuhs Witold. 

Bo Dziarnowski Zygfryd 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Róża. Rady 
Narodowej w Lipce, które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 re: 


a) Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3822 


b) oddana kart do głosowania 2787 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła że 
d) liczba głosów ważnych wynosiła © 2787 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminnej Rady 
Narodowej w Lipce następujący kandydaci otrzymali najwięcej 
ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


ł 


BĘ 
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Okręg wyborczy nr 1 


1, Gliszczyński Benedykt 
2.Korczak Ryszard 


Że 
CZ 


1 
2, 
Że 


- 
- 2, 
Że 
ha 
Że 


1 


sh 


BGA 


s 
2. 


Najder Marceli 
Szporlendowski Kazimierz 


Okręg wyborczy nr 2 


Śmiejan Stanisław 


Makuch Mirosław 
Wolter Franciszek 


Okręg wyborczy nr 3 


Stolarski Jan 
Paciorek Janina 


'Bydyn Romuald 


Bujacz Krystyna 
Kucharska Teresa. 


Okręg wyborczy ar 4 
Michalski Jerzy 
Maniak Franciszek 
ŁySkawa Czesław 

Okręg wybórczy nr 5 
Skrentny Andrzej 
Drobczyński Zygmunt 


(=) podpisy członków Gminnej 


Komisji Wyborczej 


R R 


2, 
Że 


1. 
2. 
Że 
LZ 
Że 


le 
2o 


Nr 10. Paz, 83 


Okręg wyborczy nr é 


Jarosz Józef 
Glugia Stanisław 
Martyn Kazimierz 


Okręg wyborczy nr 7 


Szczepaniak Bogdan 
Jarząbek Henryk 
Bobrzyński Sławomir 
Maza Jerzy, 
Michowski Marian 


Okręg wyborczv nr 8 


Dywel Andrzej 
Łąś Henryk 
Okręg wyborczy nr 9 


Hordyk Halina 
Kuźbiński Jan Š 


Sawiński Aleksander 


(pieczęć Gminnej Komisji 
Wyborczej) 
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$ ZŁ 


Protokoły głosowania ne radnych i protokół z wyborów do Gminnej 
Rady Narodowej w LubaSZue 


4. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Lubaszu w składzie: 


Przewodniczący Kaczmarek Łucjan 
Zastępca przewodniczącego Helwich Wojciech 
"Sekretarz 8 . Graczyk Jan 

+ 
Członkowie : 


1. Barańczyk Piotr 

2, Dymek Elżbieta 

3, Grupińska Maria 

4, Herman Stanisław 

5. Jęchorek Zofia 

| 6, Kwiatkowski Wacław 
55 7. Magdziarz Sławomir - 3 
| 8, Nowicki Zbigniew 

9. Woltmann Zofia 


1) Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro- 
dowej w Lubaszu obejmujący 4 mandaty, : 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od. 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr Te À 


Następnie, na podstawie tych poda, Komisja W, 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców | 626 
b) oddanych kart do głosowania 572 
_e) głosów nieważnych S 5 pS i o 


e 
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w 


d) głosów ważnych / 372 
e) ważnie a głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Magdziarz Janusz 80 41 
Ze Wala Jan 5 A 204 

Mandat 1. Dymek Władysław _/ 96 61 
2e Jakimiuk Urszula 180 

Mandat 1. Bielejewski Bogdan 1562 >= =74 
2, Fiałkowski Feliks 112 

Mandat 1, Janc Mirosław 109 72 
2. Smug Wacław 143 ; 


Okreg E. Nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady śe 
w Lubaszu obejmujący 5 mandatów 

Komisja stwierdziła, iż aka protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr Że 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do | czyli osób objętych spi= 


sami wyborców FSD) 

b) oddanych kart do głosowania 2.385 
c) głosów nieważnych | 7 = 
 d) głosów ważnych © 383 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Słodowy Mariusz =  . 153 je =aq02 
- 2, Sobkowiak Wojciech 96 > 
Mandat 1. Buśko Stefan . 1124 78 


2. Dymek Bronisław 133 
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Mandat 1. Dymek Aleksy 78 | 90 


2. Krzyżanowski Marian 160 
Mandat 1, Jahns Barbara 70 84 
2, Janicki Eugeniusz 181 
' Mandat 1, Klawek Jerzy | 153 ` 96 
2, Magdziarz Andrzej ` 95 
3) Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Lubaszu obejmujący 4 mandaty» 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro= 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3, | 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: , 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli ósób objętych spi= 


sami wyborców 302 
b) oddanych kart do żłoi- > 002 : 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych. . A 202 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


£) liczba osób; które 
nie dokonały wyboru . 


Mandat 1, Godawa Ireneusz 65. 48 
2, Szypa Tadeusz 62 

Mandat 1. Dassuj Henryk 69 48 
2. Magdziarz Antoni 56 

Mandat 1. Konieczny Józef 504 38 
2, Michalak Krystyna ; 78 

Mandat 1. Pawlaczyk Elżbieta 57. 49 
2. Sotek Felicja 59 


4) Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
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w Lubaszu obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okregowa listę wyborczą w okrę= 
gu wyborczym nr tie 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 


sami wyborców 549, 
b) oddanych kart do głosowania . ; 346 - 
c) głosów nieważnych emen 
d) głosów ważnych 316 


e) ważnie oddanych Se otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Ewert Wojciech 87 92 
i 2, Przesłańska Stefania nre 
Mandat 1. Gredczyszyn Romuald 165 - 84 

2, Grzyl Władysław |. 26 

| i 
Mandat 1, Cichorek Leon | 106 86 
z 2. Geremek Stanisław 73 
Mandat 1. Kolański Stanisław 120 89 
2, Rybarczyk Zbigniew 63 | ; 

Mandat 1, Kosicki Eugeniusz FS JAR 5 <> 86 

"2, Patelski Jan 92 


5) a wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 
wej w Lubaszu obejmujący 4 mandaty e 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły > 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 

© prowadzenia głosowania na okręgową listę Wo w okręgu 
wyborczym nr 5 


RED 


449 


6 


r 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 453 
b) oddanych kart do głosowania == 234 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 234 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Gieremek Zenon 98 - 77 
2, Mula Danuta > 245 

Mandat 1, Magdzińska Damiana 54 74 
2. Piotr Marian |. B4 

Mandat 1. Kostyk Edmund 86 74 
2, Wicher Bogdan 59 

Mandat 1. Kaczmarek Bogdan Ś 61 66 


2, Mikuła Ireneusz 86 


Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Rady, Narodo= 
wej w Lubaszu obejmujący 4 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od. 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
.w okręgu wyborczym nr 6e 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 


sami wyborców 30957 
b) oddanych kart do głosowania 283 
c) głosów nieważnych R 22 - 
`d) głosów ważnych | 3 283 


=» 


450 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
| f) liczba osób, które 


nie dokonały wyboru. 


Mandat 1, Urbaniak Krzysztof 52 51 
2, Wlekły Bogdan 151 

Mandat 1. Nowak Grażyna 69 71 
2, Nowak Zdzisława 110 

Mandat 1, Jagła Przemysław 49 47 
2. Styczyński Adam -167 

Mandat 1. Cichorek Józef 143 61 
2, Kurzawski Zygmunt 48 - 


7) Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro- 
dowej w Lubaszu obejmujący 4 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 7e 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców > 401 
b) oddanych kart do głosowania 318 
c) głosów nieważnych e 
d) głosów ważnych 318 


_'e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Gadomski Eugeniusz 102 54256 
i 2, Koźma Jędrzej . 75 A 
Mandat 1. Sławiński Tadeusz 47 43 


2% Szmyt Grzegorz 130 


454 
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Mandat 1. 
Ze 


Mandat 1. 


8) 


9) 


2e 


Barańczyk Teresa 13 
Fąferek Mirosława 100 
Ciesiółka Walerian 72 
Tecław Karol | 117 


35) 


pos 


Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Lubaszu 


obejmujący 3 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


wyborczym 


nr 8 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


Następnie, ma podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 
sami wyborców 
b) oddanych kart do głosowania 


c) głosów 
d) głosów 


e) ważnie 


Mandat 1, 
2. 


Mandat 1 a 
2e 


Mandat ks 
2g 


nieważnych 
ważnych ` 


331 
249 


oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Bałęczny Jacek 102 
Niwald Wacław 85 
Bałęczny Marian 87 
Wicher Zofia 107 
Budaj Wawrzyn : 73 


Kucik Stefan ! 124 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


34 
"24 


45 


Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Lubaszu 


obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


" 


= 
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wyborczym nr 9» 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


'a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 


sami wyborców —— 298 
b) oddanych kart do głosowania 205 
c) głosów nieważnych m 
d) głosów ważnych 205 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały "wyboru. 


Mandat 1. Gierczyński Janusz 53 2-30 
2, Jędrzejewska Krystyna 107 
Mandat 1, liks Bogusław 107 28 
2, Pawlęty Ireneusz 49 
Mandat 1. Budzyń Tađeusz 97 LĄ, 
2. Kolterman Józef 37 
10) Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Lubaszu obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą. w okręgu 
wyborczym nr 10. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ństaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób OBJRSYCA spi» 


sami wyborców ~ 446 
b) oddanych kart do głosowania 356 
c) głosów nieważnych 4 
d) głosów ważnych 355 


e) ważnie oddanych 6 otrzymali kandydaci: 


£) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
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Mandat 1. Ratajczak Władysław A 154 5H. 
: 2, Wydarty Stefan - 129 
Mandat 1. Kasper Edmund 108 45 
2, Wicher Ryszard 158 
Mandat 1, Banasiak Wojciech 59 43 
2, Płaziak Aleksandra 197 
Mandat 1. Kaziński Stanisław > 51 31 
2. Sobkowiak Marek 81 
3, Stąchnik Tadeusz 146 
(-) podpisy członków - (pieczęć Gminnej 
Gminnej Komisji Komisji Wyborczej) 
Wyborczej 


Rs Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstaw - 
" wego sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Lubaszu w składzie: ; ; = 


Przewodniczący Kaczmarek Łucjan 


Zastępca przewodniczącego Helwich Wojciech 
Sekretarz "Graczyk Jan 
Członkowie: 


1. Barańczyk Piotr 
2, Dymek Elżbieta 
3, Grupińska Maria 
— 4, Herman Stanisław 
5. Jęchorek Zofia 
6, Kwiatkowski Wacław 
7. Magdziarz Sławomir 
8e Nowicki Zbigniew 
9, Woltmann Zofia 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 
Narodowej w Lubąszu,które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 r.: 


a 
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1a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4310 
b) oddano kart do głosowania 2918 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła 1 
d) liczba głosów ważnych wynosiła 2917 


Komisja wyborczy stwierdza, że w wyborach do Gminnej Rady Na- 
rodowej w Lubaszu następujący kandydaci otrzymali najwięce; 


ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


te 


2e 


Okręg wyborczy nr 1 


Wala Jan 
Jakimiuk Urszula 


1 


Okręg wyborczy nr 5 


Gieremek Zenon 
Piotr Marian 


Że Bielejewski Bogdan 3, Kostyk Edmund 
4e Smug Barbara 4, Mikuła Ireneusz 
Okręg wyborczy nr 2 Okręg wyborczy nr 6 
2 = j 
1. Słodowy Mariusz 1e Wlekty Bogdan 


2e Dymek Bronisław 2, Nowak Zdzisława i 
3, Krzyżanowski Marian 3. Styczyński Adam | 
4e Janicki Eugeniusz 4, Cichorek Józef | 
5, Klawek Jerzy -7 | 


Okręg wyborczy nr 3 


Okręg wyborczy nr 7 


1, Godawa Ireneusz 1, Gadomski Eugeniusz | 
2e Dassuj Henryk 2. Szmyt Grzegorz 4 
3, Michalak Krystyna 3, Fąferek Mirosława | 
4e Sotek Felicja 4, Tecław Karol | 


Okręg wyborczy nr 4 


Okręg wyborczy nr 8. 


12 Przesłańska Stefania 1, Bałęczny Jacek 

2, Gredczyszyn Romuald 2, Wicher Zofia 

3, Cichorek Leon - 3, Kucik Stefan | 
5, Patelski Jan 


Jędrzejewska Krystyna 


Eliks Bogusław 
Budzyń Tadeusz 


4 
BZ. 
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Okręg wyborczy nr 10 


4. Ratajczak Władysław 
2, Wicher Ryszard 

3. Płaziak Aleksandra 
4.  Stachnik Tadeusz 


(-) podpisy członków ( pieczęć Gminnej 
Gminnej Komisji Komisji Wyborczej) 
Wyborczej ger. 


| 156 


N 
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Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Gminnej 
Rady Narodowej w Połajewiee» 


1, Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Radę Narodom 
wą w Połajewie w składzie: 


Przewodniczący ; Piczak Marian 
Zastępca przewodniczącego Grześkowiak Stefan 
Sekretarz Erdmann Irena 


Członkowie: 


jA 
as 
3, 
4, 
"5. 
6. 
Ta 
Bo 


9, 


1) 


Wojciechowska Wanda 

Rajmann Elżbieta 

Ceglarek Jerzy 

Grupiński Henryk ; 
Pepke Edmund | 
Sosnowska Cecylia 

Miklejewska Dorota 

Mazur Zdzisław 

Wylegała Marian 


Okręg wyborczy Nr 1dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro= 


dowej w Połajewie obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od - 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 1. 

Następnie; na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 3 


spisami wyborców | 524 
b) oddanych kart do głosowania 376 


'e) głosów nieważnych = 
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d) głosów ważnych 
oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


e) ważnie 


Mandat 1. 
Mańdat Te 


| 2) Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 


Dalewski Władysław 
Pochyluk Stanisław 
Soczka Zbigniew 


Briske Witold 
Frąckowiak Grażyna 
Sobczyński Adam 


Feląg Edmund 
Krzyżanowski Andrzej 


, Pawlęty Ewa 


Piczak Halina 
Płociniczak Zygmunt 
Sieczka Tadeusz 


Dylawerska Arlena 
Janc Tadeusz 
Nożewnik Edward 


í 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


wej w Połajewie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze” 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu. 


wyborczym nr 2e 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób 


sami wyborców 


b) oddanych kart do głosowania 


c) głosów nieważnych 


376 


153 


169 


156 


163 - 


159 


objętych spi- 


490: 
573 


4 


458 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO Nr 10,poz.83 


d) głosów ważnych 372 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bartnicki Edward 117 89 
2. Kozera Jarosław 147 

Mandat 1, Grechowski Marek 75 101 
2, Nowaczyk Kazimiera 133 

„Mandat 1. Deutsch Jan 133 114 
2. Janc Jerzy 77 

Mandat 1. Łukaszewski Jerzy. PAD 101 
2. Miklejewski Stanisław 139 

Mandat 1. Jakubowska Aniela 111 „105 
2, Koch Sabina ` 136 


3) Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 


wej w Połajewie obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 3 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


>) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców SA 502 
b) oddanych kart do głosowania 345 
c) głosów nieważnych | = 
d) głosów ważnych - 345 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat |, Kaczyńska Maria 90 139 
2, Wicher Tadeusz 88 
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Mandat 1. Magdziarz Ireneusz 112 SES 
2e Piotr Stanisław TU 
Mandat 1. Janc Teresa 75 141 
2. Spychała Ludwik 99 > 
Mandat 1. Dylawerski Krzysztof 108 132. 
2, Maciorkowski Mieczysław 45 
Mandat 1. Mościcki Władysław 102 131 
2, Szulc Lucyna 81 
4) Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 


wej w Połajewie obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


w okręgu wyborczym nr he 


- przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja: ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


spisami wyborców 


b) oddanych kart do głosowania: 


c) głosów nieważnych 
d) głosów ważnych 


5), osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


240 - 
109 


109 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, kťóre 


Mandat 1, Frieske Benedykt 
2. Piotr Józef 
3, Strzępka Janusz 


Mandat 1. Bukowski Józef 
2, Cieślik Czesław 
3, Dyk Andrzej 


eai 
19 


jo 


21 
31 
11 


nie dokonały wyboru 
29 
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5) Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro= 


dowej w Połajewie obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w ci 


wyborczym nr 5e 


Następnie, na poastawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


"sami wyborców | 241 
b) oddanych kart do głosowania 163 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 163 


e) ważnie oddanych głosów eae kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


' Mandat 1. Borrmann Jerzy 59 46 
2. Połczyńska Halina 9 
3, Sosnowska Danuta 46 

Mandat 1. Garstka Ryszard | 33 45 
2, Michałek Jan. SĘ 56 
3, Sawicki Aleksander 29 


6). 


Okręg ayves Nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 
wej w Połajewie obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 


prowadzenia głosowania na okręgowa az WYDOKCZĄ w okręgu 


wyborczym nr 6s 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


| a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 158 
b) oddanych kart do głosowania : 87 
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c) głosów nieważnych =- 
d) głosów ważnych 87 
e) ważnie oddanych a: otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Janc Stefan RB 31 
2, Just Edmund 9 
Mandat 1. Adamski Mieczysław — 27 32 
2, Miller Paweł zh 
7) Okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 


wej w Połajewie obejmujący 4 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 7e s | a 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 5 434. 

b) oddanych kart do głosowania 343 
. ©) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych ` 343 


e) ważnie oddanych głosów ótezymaii kamdydacć: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Janka Tadeusz . s72 118 
2, Kosicki Feliks 139 

Mandat 1. Bydołek Tadeusz 103 132. 
2, Gawrych Edward - 82 

Mandat 1. Trafas Andrzej 104 RASĘ 


2, Wardęga Zdzisław AS 
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Mandat 1, Kokot Dominik 60 133 
2, Laiman Edward 121 


8) Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 
wej w Połajewie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od | 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 8e 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym PENER: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców : 564 
b) oddanych kart do głosowania A 500 
c) głosów nieważnych i NE 
d) głosów ważnych 500 


e) ważnie z głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Miklejewski Władysław 54 105 


2. Siodła Andrzej 130 
3, Wojciechowska Elżbieta 89 
Mandat 1e Klewenhagen Roman 181 A 119 
| ESYA Miklejewski Marek 50 
3, Stoiński Zygmunt 33 
Mandat 1. Budner Mieczysław 100 121 
` 2e Dymek Hieronim SEE 
= 3e Wujec Helena 82 
Mandat 1, Mantaj Elżbieta 4S | 108 
~ 2, Nowak Alina |. 145 
3. Nowak Marian 60 
Mandat 1. Braun Gedymin 20502 101 
- 2, Jackowiak Eugeniusz 10 


3, Olejniczak Bolesław 54 
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9) Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych. Gminnej Rady Naro- 


10) 


dowej w Połajewie obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do. 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 9. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 451 
b) oddanych kart do głosowania - 288 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 288 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Berlik Bronisław 116 83 
2, Pietrzak Jan 61. 
Mandat 1. Rednarek Zygmunt 65 98 
; 2ə Wieczorek Łucja. | 98 
Mndat 1. Machuj Bogdan 109 87 
_ 2, Pompała Eugeniusz 73 
Mandat 1. Klewenhagen Karol 89 101 
2, Stolarczyk Antoni T: 


Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro= 
dowej w Połajewie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową RE wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 10. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisjaa1staliła 


pa 
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następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 458 
b) oddanych kart do głosowania 346 
c) głosów nieważnych | = z 
d) głosów ważnych | 346 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kamdydaci: 
f) liczba osób, któ 
s nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Andrzejewski Zbigniew 88 83 
2, Pawlisiak Kazimierz 127 
"Mandat 1, Pochyluk Kazimierz "42 67 
2. Siemieniak Władysława 205 
Mandat 1. Ciesiółka Antoni A4008408 64 
2, Radke Arkadiusz 82 
Mandat 1. Dukat Marian 56 72 
2. Nowak Stefan > 185 : 
Mandat 1. Mazur Wojciech PO 88 
2, Szymaniak Jan 45 
51) 


Okręg wyborczy Nr 11 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro- 
dowej w Połajewie obejmujący 1 mandat, l 


KOMISJE stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od ] 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
PIOORCZYM ASNS 


Następnie; na padstawie tych e Komisja ustaliła 
Aae EDITS wyniki głosowania W tym Okręgu; 


a) osób uprawnionych do Ek czyli osób objętych spi- 


"sami wyborców i, ae, 145 


b) oddanych kart do głosowania: : 96 


c) głosów nieważnych 
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"d) głosów ważnych > 96 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Disterheft Józef " 35 20. 
2, Koczorowski Władysław 36 


t 


(-) podpisy członków ( pieczęć Gminnej 
Gminnej Komisji Komisji Wyborczej) 
Wyborczej” iż: 


2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawo- 
wego sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Połajewie w składzie: 


Przewodniczący i Piczak Marian 
Zastępca przewodniczącego Grześkowiak Stefan 


Sekretarz 5 Erdmann Irena 
Członkowie: 


1. Wojciechowska Wanda. 
2, Rajmann Elżbieta 

3, Ceglarek Jerzy 

4, Grupiński Henryk 

5, Pepke Edmund 

6, Sosnowska Cecylia 
7, Miklejewsxa Dorota 
8. Mazur Zdzisław 

9, Wylegała Marian 


Komisją ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 
Narodowej w Połajewie,któne odbyły się mia 19 czerwca 1988 Tes 


a) liczba osób uprawnionych qo głosowania wynosiła 4.204 
b) oddano kart do głosowania 3,026 - 
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c) liczba głosów nieważnych wynosiła 


d) liczba głosów ważnych wynosiła 


RZE Š 


4 
3.025 


Komisja wyborcza stwierdza,że w wyborach do Gminnej Rady 
Narodowej w Połajewie następujący kandydaci otrzymali najwię= 
cej ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


1 
żę 
Że 
na 
5 


|. 


2, 
Że 
- 
Jo 


4. 
2e 
Że 
LA 
Że 


10 


2, 


Frieske 


Okręg wyborczy nr 1 


Pochyluk Stanisław 


Briske Witold 
Feląg Edmund 
Sieczka Tadeusz 
Janc Tadeusz 


Okręg wyborczy nr 2 


Kozera Jarosław 
Nowaczyk Kazimiera 


„Deutsch Jan 


Miklejewski Stanisław 


Koch Sabina 


Okręg wyborczy nr 3 
Kaczyńska Maria 


'Magdziarz Ireneusz 


Spychała Ludwik 
Dylawerski Krzysztof 
Mościcki Władysław 


Okręg wyborczy nr + 


Benedykt 
Cieślik Czesław 


Okręg wyborczy nr 5 


Borrmann Jerzy 
Michałek Jan 
Okręg wyborczy nr 11 


da Koczorowski Władysław 


(-) podpisy członków Gminnej 
ć Komisji śe 


"= 


1 
2e 


Okręg wyborczy nr 6 


Janc Stefan 
Adamski Mieczysław 


Okręg wyborczy nr 7 


Kosicki Feliks 
Bydołek Tadeusz 
Irafas Andrzej 
Ląiman Edward 


Okręg wyborczy nr 8 


Siodła Andrzej S 
Klewenhagen Roman 
Budner Mieczysław 
Nowak Alina 

Braun Gedymin + 


Okręg wyborczy nr 9 


Berlik Bronisław 
Wieczorek Łucja 
Machuj Bogdan: 
Klewenhagen Karol 


Okręg wyborczy nr 10 


Pawlisiak Kazimierz 
Siemieniak Władysława 
Ciesiółka Antoni 
Nowak Stefan 


, Mazur Wojciech 


pieczęć Gminnej Komisi 
Wyborczej) i 


kea 


DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWŐDZTWA PILSKIEGO Nr 10,poz.83 


TEOT PREZ 


$ 36 > 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Gminnej 
Rady „Narodowej w Ryczywole. 


A Proiokóż głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Ryczywole w składzie: 


Przewodniczący Grabus Mieczysław 
Zastępca przewodniczącego „Ziemski Ryszard . 
Sekretarz Kierstan Maria 


Członkowie : 


u. 
2e 
Że 
he 
Że 
6, 

Te 


> 


Feldmann- Piotr 
Cudzik Stefan 
Jasiński Henryk 
Grynia Hilary 
Korbanek Witold 
Swoboda Irena 
Skrzypek Stanisław 


Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Gminnej. Rady Naro- 


dowej w Ryczywole obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na lai listę saa 

w okręgu wyborczym nr le 5 


Następnie, na podstawie tych o Komisja ustaliła 
następujące wyniki p w tym okyeku: ; 


a) osób uprawnionych do słożowada. a osób objętych 


__ spisami wyborców SEK: 
b) oddanych kart do głosowania Z8 
<c) głosów nieważnych ; : - 


d) głosów ważnych 384 
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e) ważnie osa głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


> 


. Figiel Bogumiła 126 37 


Mandat 1 

2. Woźniak Seweryna 109 

Mandat 1. Binkiewicz Irena ' 85 100 
2, Ostrowski Tadeusz , 157 i 

Mandat 1. Jopp Ryszard 119 97 

PRE 2, Maternik Bernard 133 

Mandat 1, Fryc Tadeusz 167 82 
2. Kita Stefan ZASZTA 


2) Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 
-_ wej w Ryczywole obejmujący 4 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze” 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 2e 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 534 
b) oddanych kart do głosowania 396 > 
c) głosów nieważnych i sz 
d) głosów ważnych > 396 


e) ważnie oddańych stosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


/ 


Mandat 1. Christel Irena -65 122 
'2, Stawujak Roman 115 | 
3, Troczyński Piotr zi 39 

Mandat 1. Berdowicz Jan 128 145 
2, Magdziarz Krzysztof 39 


3, Molski Jan 57 
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3) 


Mandat 1, Binkiewicz Irena - 98 151 
2. Chwaliński Ryszard 77 

; 3. Ostrówka Zbigniew >> 40 

Mandat 1. Nowak Norbert . 38 144 
2. Suszek Adolf 56 2 
3, Wujczak Anna. 137 


Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej- 
w Ryczywole obejmujący 3 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w. okręgu 
wyborczym nr 3 f 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych Po 


-~ mi wyborców ` 432 
b) oddanych kart do głosowania 281 
c) głosów nieważnych EANO - 
d) głosów ważnych ; ; 281 


e) ważnie oddanych głosów Sali kandydaci: ; 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Bogacz Ryszard 99. | g9 


2, Dereżyński Jacek x 43 
3, Łuczak Zygmunt“ 24 | 

Mandat 1, Dyoniziak Kazimierz "58 ; 98 
2. Kryczka Tadeusz 27 
3. Ratajczak Zygmunt A 41 

Mandat 1. Plewa Stefan 26 91 
2. Statnik Stanisław € 2r 


3. Woźniak Krystna = 115 
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4) ie wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 


wej w Ryczywole obejmujący 4 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 4 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 549 

b) oddanych kart do głosowania 340 
'e) głosów nieważnych =- 

d) głosów ważnych 310 


5) 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Z E 
Mandat 1. Bąk Henryka 66 148 
2, Nowak Czesław 55 
Mandat 1. Chmura Franciszek 88 95 
2. Trafas Bogdan 58 
Mandat 1, Gumna Maria ` 60 136 
2, Wieczorek Jan 61 
Mandat 1. Ślęga Anna ć 65 129 
2. Trafas Janina - 66 
Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 


wej w Ryczywole obejmujący 5 mandatów. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 


prowadzenia głosowania na okręgową 1ste wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5» 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
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6) 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli och Ś6iętyah m 


sami wyborców 639 
b) oddanych kart do głosowania ; 434 
c) głosów nieważnych ; z 
d) głosów ważnych PTA 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokońały wyboru 


Mandat 1, Drygas Helena 34 184 
2, Górny Tadeusz 108 
3, Wilczyński Bronisław 57 
Mandat 1. Adamek Henryk 88 161 
2, Szacht Grażyna 195 
3, Wrona Maria. 45 
Mandat 1, Górny Bronisław SIE 163 
2, Nowacki Jacek 56 
3, Rudzki Kazimierz 93 
Mandat 1. Napierała Bogusław 77 : 109 
2, Nowald Irena - 61 
l 3e Strzępka Longina 67 
Mandat 1. Gruszka Józef 452 166 
2, Olech Wiesław > 28 
3. Ratajczak Lechosław 58 


Okręg wyborczy Nr 6-dla wyboru radnych Gminnej Kaay mow) 
w Ryczywole. obejmujący 4 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- . 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 6. 


mole na ane» tych protokołów, Komisja ustaliža 
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* następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców ) 579 
b) oddanych kart do głosowania 422 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 422 


e) ważnie oddanych Row otrzymali kandydaci: 


£) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Chmielewski Stefan 143 140 
3 2, Grządzielewski Piotr 98 
Mandat 1. Mańkowski Czesław 82 140 
2. Soczka Marian y 168 
Mandat 1, Korzyńska Stefania 174 141 
2. Paluch Ryszard 83 
Mandat 1. Mufka Zenon | 207 > 134 
2. Szewczak ep 62 - 


7) Okręg ore” Nr 7 dla ayara radnych Gminnej Rady Narodo= 

"wej w Ryczywole obejmujący 5 mandatów, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od. 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 7. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 


sami wyborców | 559 
b) oddanych kart do głosowania 363 
c) głosów nieważnych He = 
d) głosów ważnych — 363 


e) Hz oddanych a: otrzymali kandydaci: 


'f) liczba osób, któe 
nie dokonały wyboru 
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Mandat 1. Bejma Jan 106 132 
2, Kaczor Helena 5 75 

Mandat 1. Koczorowski Andrzej . 106 163 

2. Parthun Jan 43 

Mandat 1. Grobelny Józef 123 -r<"41DZ 
2. Skołożdrzy Franciszek 32 

Mandat 1. Michałowski Marian 72 141 
2. Strzępka Józef S99 : 

Mandat 1. Cebulski Leon . 67 157 > 
2, Wardak Bogdan 105 . ; 

8) Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady a; 


kd 


w Ryczywole obejmujący 4 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała prożojaży głosowania od wszys= 
tkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadze= 

nia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym 

nr 8e 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 3 a 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: > 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców | ER 518 
b) oddanych kart do głosowania | 302. 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych ` 317 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci i 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


a Mandat 1. Godawa Bronisław 85 99 
2, Kaźmierczak Zdzisław 30 
3, Krzysztoń Danuta 62 
' Mandat 1. Kaczmarek Henryk 7 853 o 404 
2. Ostrowski Jan s -08- : | 


3. Stęsik Zenon A 40 
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A ‘Mandat 1. Domagała Mieczysława 65 113 
2, Ostrowski Henryk 21 
3e Wardęga Paweł 91 
Mandat 1. Boczek Roman 117 108 
2. Lijewski Franciszek 31 
3, Wendlandt Helena 35 


9) 


Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Ryczywole obejmujący 2 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym nr 9 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) 
sami wyborców 

oddanych kart do głosowania 
głosów nieważnych 

głosów ważnych i 


b) 
c) 
d) 
e) 


Mandat 1. Piechowiak Małgorzat 
2. Sobkowiak Henryk 


Mandat 1. Sawińska Cecylia 
Ś 2, Zubowicz Danuta 


(-) podpisy członków Gminnej 
Komisji Wyborczej | 


2. Protokół z wyborów radnych rady 


osób uprawnionych do glosowania, czyli osób objętych Spi- 


202 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


a v99 22) 
6 

ZO 29 
55 


O Ś 
( pieczęć Gminnej Komisji 
Wyborczej) 


narodowej stopnia podstawowego 


WAWY ; 
ŻRNEŁ 


9 
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£ 


sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną RE s 
Wyborczą w Ryczywole w składzie: 


Przewodniczący Grabus Mieczysław 
Zastępca przewodniczącego. Ziemski Ryszard 
Sekretarz Kierstan Maria 
Członkowie: 


1. Feldmann Piotr 

2. Chudzik Stefan 

3, Jasiński Henryk 

4, Grynia Hilary 

5, Korbanek Witold 

6. Swoboda Irena 

fe Skrzypek Stanisław 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 
'- Narodowej w Ryczywole,które odbyły się dnia 19 czerwca 1988r.: 


a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4526 


b) oddano kart do głosowania 3082. 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła RE 
d) liczba głosów ważnych wynosiła -+:.3082-. 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminne] Rady Naro- 
dowej w. Ryczywole następujący kandydaci otrzymali najwięcej 
ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 Okręg wyborczy nr 3 
1, Figiel Bogumiła "4. Bogacz Ryszard 
2, Ostrowski Tadeusz 2.Dyoniziak Kazimierz 
3. Maternik Bernard 3, Woźniak Krystyna 


4, Fryc Tadeusz 
Okręg wyborczy nr 2 Okręg wyborczy nr 4 


1. Stawujak Roman 1. Bąk Henryka 
2. Berdowicz Jan (>... 2e Chmura Franciszek 
3. Binkiewicz Irena 3, Wieczorek Jan ` 


4, Wujczak Anna 4, Trafas Janina j 
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ę 


Okręg wyborczy: ar 5 - >> Okreg wyborczy nr 8 
Te Górny Tadeusz | 1. Godawa Bronisław 
2. Szacht Grażyna ` 2. Ostrowski Jan 
D Rudzki Kazimierz Do 3. Wardęga Paweł 
4, Napierała Bogusław |". 4, Boczek Roman- 


5, Gruszka Józef 


> Okręg wyborczy nr 6 Okręg wyborczy nr 9 a 
a 1. Chmielewski Stefan Te Sobkowiak Henryk 
; 2. Soczka Marian ~ 2. Sawińska Cecylia 
3e Korzyńska Stefania 


4, Mufka Zenon "> 
- Okręg wyborczy nr 7 


1. Bejma Jan 
2., Koczorowski Andrzej l ; | j 
=De Globelny Józef = PR | = 


4, Strzępka Józef 
| Wardak Bogdan ; 


(-) podpisy członków i (pieczęć Gminnej Komisji 
Gminnej Komisji | |. Wyborczej) 
_ Wyborczej 5 a 3 a 
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$=* 57 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Gmin= 
nej Rady Narodowej w Szydłowie. 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym ` 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Szydłowie w składzie: 


Przewodniczący Butawa Norbert 
zastępca przewodniczącego Nelus Marek 
Zastępca przewodniczącego Marciniak Zdzisław 
Sekretarz , | Świtoń Józef 
Członkowie: 


1, Kosowicki Waldemar 
2. Krawczak Kazimierz 
3, Ratajczyk Kazimierz 
4, Rosiński Józef 
5, Zawisza Krystyna 
6. Lipar Jerzy 

7. Kuich Andrzej 


1) okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru padaych Gminnej Rady Naro- 


dowej w Szydłowie obejmujący 5 mandatów, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 

przeprowadzenia głosowania na a Jiers wyborczą ; 

w okręgu wyborczym nr 1. l i 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do głosowania, sy. osób objętych 
"spisami wyborców > > = GTA = 

b) oddanych kart do głosowania | 420 

c) głosów nieważnych RR - 


DER WEW 
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da) głosów ważnych ' | | 420 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Matusiak Wiesław 94 192 


2, Suslik Aleksander 44 
3, Wieczorek Zenon 93 

Mandat 1. Kamiński Feliks 77 197 
'2, Łokietek Zdzisław 38 
3, Urbanowicz Leonard 108 

Mandat 1. Lubkiewicz Bogusław T9 198 
2e Rafałowicz Józef 65 
3, Szczerbiński Stanisław 82 

Mandat 1. Królik Maria 104 422 
2, Wiesiołek Jerzy 144 

Mandat 1. Dubowa Genowefa 55 193 
2. Kujawa Czesław 48 


3, Stankiewicz Stanisław 124 


2) Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych e Rady Narodowej 
w Szydłowie obejmujący 4 mandaty.» ę 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia soo: na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 2» 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do o > czyli osób objętych spi- 


sami wyborców - 550 
b) oddanych kart do głosowania 344 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych = 344 


$ 
WEZ 
SŁ 4 
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479 
e) ważnie oddanych sz otrzymali kandydaci: 
£) liczba osie, które 
5 nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Grzegorczyk Ryszard >. Ver 02299 
2. Kieryk Zenon 80 
3. Sławek Tadeusz 63 
Mandat 1. Braksator Marian ` %13 46 
2, Cierpicki Edward 100 
3, Czyżykowski Edward 50 
Mandat 1. Czyżykowska Grażyna 61 4 
2, Leśniewski Tadeusz 118 
3. Węglarz Edward 86 
Mandat 1. Dróżdż Janusz 141 95 
2, Pożarycki Sławomir 109 
3) Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Navados 


wej w Szydłowie obejmujący 5 mandatówe 


Komisją stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od“ 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr je 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 3 


sami wyborów 737 
b) oddanych kart do zlosovania 358 
c) głosów nieważnych 2o 
d) głosów ważnych > 356 
5» ważnie oddanych s otrzymali kandydaci: 


i Mandat i; 


2 


£f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Cioch Jan 136 138 
Wsuł Ryszard 82 
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S Mandat 1. Haase Jerzy "4414 144 
2, Trembo Wojciech 98 
| Mandat 1. Butkiewicz Bolesław 54 185 
2, Pabich Adam 36 
3 3, Szczepaniak Stanisław 81 
Mandat 1. Alaszewicz Antoni 58 180 
2, Matusiak Edward > = 
3, Nowacki Stanisław 81 
Mandat 1. Grochulski Zenon 46 162 
2, Wojtunik Mieczysław 57 i 
"3. Zych Eugeniusz : _ | 91 
4) Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 


D 


wej w Szydłowie obejmujący 3 mandaty» 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


„wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze» 


prowadzenia głosowania na okregowg listę wyborczą w okręgu. 
wyborczym nr 4e 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 
3 > 


sami wyborców | 394 

b) oddanych kart do głosowania ` 234 
c) głosów nieważnych - 

d) głosów ważnych * 234 


e) ważnie iska głosów otrzymali kandydaci 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru © 


Mandat 1, Karczewski Feliks. 132 70 


2. Łoziński Hipolit 9 | 
3, Nowak Roman 23 
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oe. 


Mandat 1. Kwaśniak Józefa 34 96 
2, Pawelec Stefan 86 
3, Szysz Wanda 24 

Mandat 1. Rogala Henryk 43 70 
2. Żebrowski Grzegorz 121 


5) Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro= 
dowej w Szydłowie obejmujący 3 mandaty» 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych de 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 5e 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: - 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


_ spisami wyborców 347. 
b) oddanych kart do głosowania __ 188 
c) głosów nieważnych SZ 
d) głosów ważnych 188 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Biernacki Ryszard 35 27 

; 2, Oszczepaliński Mariusz 65 
3. Wojtyniak Jan 33 

Mandat 1. Ryczek Gwidon 40 332.7 
2, Szczepaniak Zenon 50-> > 


3. Szczepanik Kazimierz 38 
4. 


, 


Mandat 1. Dzadek Tadeusz 88 29 
2. Pawlik Barbara 43 
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6) Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Rady 


Narodowej w Szydłowie obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 56» > 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców : 396 
b) oddanych kart do głosowania 207 
.c) głosów nieważnych a 
d) głosów ważnych 207 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru- 


Mandat 
1. Gosłtawski Zdzisław 78 10 
2, Kuźbicki Władysław 55 
3. Smak Mirosław 45 
. Mandat 1. Fendorf Stanisława 18 ZEMA 
2. Mrozik Danuta -98 
3. Rosół Antoni 69 
Mandat 1. Pierko Mirosław 58 11 
2 Reczulski Leszek 116 


7) 


Okręg wyborczy Nr 7 dla Wyboru radnych Gminnej Rady Naro- 
dowej w Szydłowie obejmujący 4 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 7e 


Następnie, na podstawie tych protokołów, komisja ustaliła 
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następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 470 
b) oddanych kart do głosowania 363 : 
c) głosów nieważnych = 
a) głosów ważnych 363 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Marchwant Zbigniew 130 131 
2. Szczepanik Kazimierz 56 
3, Tomczak Tadeusz 46 
Mandat 1. Borychowski Bolesław 142 121 
2, Wypych Jan > 100 = 
Mandat 1. Gawroński Jerzy 111 145 
2. Rzymkowska Hanna .- 32 
3. Żubert Olga 75 
Mandat 1. Bujanowski Jan > 129 > 
2. Grzelak Waldemar „9 
3. Ryczek Janusz ` 73 Ę 
8) Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= > 


wej w Szydłowie obejmujący 3 mandaty. | 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr Se 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wynik? głosowania w tym okręgu: 

a) osób Usrani onych do głosowania, czyli osób objętych spi=- 


sami wyborców 2 417 
b) oddanych kart do głosowania | 292 
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c) głosów nieważnych . c> 
d) głosów ważnych A ' 292 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


<f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Grabowski Mirosław 130 125 


2, Jurgiel Witold 29 
Mandat 1. Grzelak Natalia Janina . 2 119 
2. Górska Elżbieta ; 59 
3, Życzykowska Gabriela 52 
Mandat 1. Górzny Ryszard StS 106 
2, Kożuchowska Ewa - 81 


9) Okręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Szydłowie obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszy 
stkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadze- 
nia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 9 


Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę”. 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do a czyli osób vc spisami 


wyborców 417 

b) oddanych kart do dwa ' 266 

- e) głosów nieważnych - 
~ d) głosów ważnych | 1 266 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kəndyasbi: 


f) liczba osib, które 
nie dokonały. wyboru -~ 


Mandat 1, Ciepliński Witold 37 87 


2. Dołęgowski Józef || 48 
3.,Piszczek Florian 94 
Mandat 1. Trzaskalska Bogumiła NAA 80 


2. Szymański Stanisław RAE 
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Mandat 1. Karnaś Anatol 
2. Ptak Marian 


40) Okręg WYBOR Nr 10 dla wyboru radnych a> Rady Narodowej 


w Szydłowie obejmujący 2 mandaty. 


Xomisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od wszy= 
stkich obwodowych komisji wyborczych właściwych de przeprowadzenia 
głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wyborczym nr 10. 


Następnie na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła no 


110 
81 


pujące wyniki głosowania w tym < okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisani 


wyborców 
b) oddanych kart do głosowania 
c) głosów nieważnych 
d) głosów ważnych 


216 


138 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


= 


| Mandat 1. Ciepłuch Jan 
| 2, Dobrowolski Kazimierz 
Mandat 1. Myszkowska Grażyna 
2, Przydacz Czesław. 
3, Wąsowska Jadwiga 


(-) podpisy ezłonków Gminnej 
Komisji Wyborczej 


2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję Wybor= 


czą w Szydłowie w składzie: 


Przewodniczący . 
Zastępca Przewodniczącego 
, Zastępca Przewodniczącego ] 
Sekretarz 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


58 
50 
36 
11 
59 


75 


30 


32 


(pieczęć Gminnej Komisji 


Wyborczej ) 


 Buława Norbert 
Nelus Marek 
Marciniak Zdzisław 
 Świtoń Józef 
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Członkowie: 
1. Kosowicki Waldemar 
2, Krawczak Kazimierz 
3. Kuich Andrzej 
4, Ratajczyk Kazimierz 
5.Rosiński Józef 

- 6. Zawisza Krystyna 
7, Lipar Jerzy 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady Naro= 
dowej w Szydłowie, które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 re: 


a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4562 
b) oddano kart do głosowania . 2807 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła 2 
d) liczba głosów ważnych wynosiła ; 2805 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminnej Rady Narodo= 


> wej w Szydłowie następujący kandydaci otrzymali najwięcej ważnych 
_ głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 Okręg wyborczy nr 3. 

1. Wieczorek Zenon 1, Cioch Jan 
2, Urbanowicz Leonard 2. Haase Jerzy 
3. Szczerbiński Stanisław 3. Szczepaniak Stanisław 
4, Wiesiołek Jerzy 4, Nowacki Stanisław 
5. Stankiewicz Stanisław 5. Zych Eugeniusz 

-~ Okręg wyborczy nr 2 ~- Okręg wyborczy nr 4 
1, Grzegorczyk Ryszard 1. Karczewski Feliks 
2, Braksator Marian -> 2. Pawelec Stefan 
3. leśniewski Tadeusz 3. Żebrowski Grzegorz 


4, Dróżdż Janusz 


ENNIK URZ 


| Okręg wyborczy 


Oszczepaliński Mariusz 
Szczepaniak Zenon 
Dziadek Tadeusz 


Okręg wyborczy 


Gosławski Zdzisław 
 Mrozik Danuta 
Reczulski Leszek © 


Marchwant Zb igniew 


Borychowski Bolesław > 


nr 6 


Mirosła 


35 Górzny Ryszard. > 


Trzaskal: | Bogumił 
Karnag Anatol 


Ciepłuch Jan 
2 


FE 
++ 


= 
09 
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Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyboru Gminnej Rady > 


Narodowej w Tarnówce- 


1. 


Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzony 
dnia 20 czerwca i988 r. przez Gminna Komisję Wyborczą w 
Tarnówce w składzie: 


Przewodniczący ; Kozłowski Zbigniew 
Zastepca przewodniczącego = Baćkowski Waldemar 
Sekretarz : Kamińska Maria 


Członkowie: 

1. Draszawka Józef 

2, Grzywińska Barbara | 
3, Mońka Józef 


54: Zawadzki Paweł. RR 


1/ 


Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


"w Tarnówce obejmujący 4 mandaty. 


a/ 


b/ 
c/ 
d/ 
e/ 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoży głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze-- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 1. - 

Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


y 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych . 

spisami wyborców | 359 
oddanych kart do głosowania S 269 
głosów nieważnych - . | -= 
głosów ważnych ; > i 269 —. 
ważnie say o głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osok które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Nowak Gertruda a 141 50 


2. Szczerbiak Grzegorz 98 
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Mandat i, Leda Henryk 77 69 
2, Wiedro Tadeusz 123 
Mandat 1. Kowalik Anna 138 65 
2. Szczerbiak Janina 66 
Mandat 1, Figura Marek 105 64 
2. Łaskarzewski Marian 100 
2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Tarnówce obejmujęcy 2 mandaty, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro= ` 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor= 
czym nr 2, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 

spisami wyborców 159 
b/ oddanych kart-do głosowania 118 
c//głosów nieważnych. - 
d/ głosów ważnych 118 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Domoń Ryszard 16 ; 33 
2. Wiśniewski Zygmunt 63 
Mandat 1. Domoń Marian 67 20 
2. Kopacz Wojciech 17 
3/ Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 


w Tarnówce obejmujący 2 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3, | 
Następnie , na podstawie tych protokółów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
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a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 146 

b/ oddanych kart do głosowania 26 
c/ głosów nieważnych | - ŚR m 

' G/ głosów ważnych 96 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Łukasik Tadeusz 33 21 
2. Urbański Marian 34 

Mandat 1. Kuchnia Paweł 46 10" 
2. Ordak Henryk 21 


4/ Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Tarnówce obejmujący 1 mandat, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro” 
wadzenia głosowania na okręgową tistg wyborczą w AC wybor 
czym nr 4, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania czyli osób objętych 
spisami wyborców 
b/ odanych kart do głosowania 58 
'c/ głosów nieważnych 
'd/ głosów ważnych 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 


58 


Mandat 1. Kozłowska Irena 25 zd: 
aż SJCIR Irena 16 


5/ Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Bminnej Rady Narodowej 
w Tarnówce obejmujący 1 mandat, 
` Komisja stwierdziła, iż.otrzymała protokoły głosówania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 'prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5, ; 
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7 Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 129 
b/ oddanych kart do głosowania 113 
a/ głosów nieważnych = 
G/ głosów ważnych | 113 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób które 
nie dokonały wyboru 


Mandat- i. Marglewski Aleksander 34 2 
2. Rajszys Jan 76 


6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Tarnówce obejmujący 1 mandat, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wazdneia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor- 
czym nr 6. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące -wyniki głosowania w tym okręgu. i 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 101 
b/ oddanych kart do głosowania 90 
c/ głosów nieważnych ; = 
d/ głosów ważnych ; 90 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, któro 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Trzoska Roman "46 10 
2: Zbylut. Wiesław 39 


7/ Ok ea wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Tarnówce obejmujący 2 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczy właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu > 


e; 3 4 


D 
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/ 
wyborczym nr 7, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 184 
b/ oddanych kart do głosowania 143 
c/ głosówa nieważnych - 
d/ głosów ważnych 143 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Stawiszyński Lucjan 46 49 
2, Wójcik Marian 42 

Mandat 1. Kaczmarski Wiesław 25 SOL 
2, Matuszewski Roman 50 


8/ Okręg wyborczy nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 

w Tarnówce obejmujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

- wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor- 
czym nr 8. 

Następnie, na podstawie tych protokołów Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 901 
b/ oddanych kart do głosowania 378 
c/ głosów nieważnych 5 
d/ głosów ważnych © 378 


'e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/ liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Muszyński Piotr 140 TETA 
` 2, Puławski Sławomir 116 
Mandat 1. Buryń Wojciech 135 67 


2. Gorzkiewicz Jerzy 125 


493 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWĜDZTWA PILSKIEGO NR 10, poż, 83 


a a i aaa ZZOZ ZZ ZZOZ 


Mandat 1, Augustyniak Kazimierz 110 74 
2, Olejnik Stefan 133 

Mandat 1, Grzybek Eugeniusz 195 82 
2; Stępień Marian 62. 

Mandat 1, Bylicki Wiesław - 171 72 
2, Włodarczyk Anna | 97 


9/ Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Tarnówce obejmujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od. | 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro= 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor- 
czym nr 9. ; 
Następnie,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców ` 485 
b/ oddanych kart do głosowania Że A 382 
c/ głosów nieważnych ; = 
d/ głosow ważnych ~ 382 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Kocaj Kazimierz 179 131 
= 2. Maćkowiak Weronika 41 
Mandat 1 , Leda Eugeniusz 63 _. 122 
2, Wiśhiewski Tadeusz 158 
Mandat 1, Gajewski Antoni 56 ; 134 
2. Starszak Zenon 154 
Mandat 1, Berbeć Marian 126 z 132 
2o Nadskakuła Barbara 78 
Mandat 1. -Paciepnik Irena : 106 12 
2. Staroń Henryk : 100 z 
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10/ Okręg wyborczy nr 10 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 
wej w Tarnówce obejmujący 2 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 10. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 76 
b/ oddanych kart do głosowania i "70 
c/ głosów nieważnych > - 
d/ głosów ważnych ZO: 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 


nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Literski Mirosław 26 15 
2, Mikita Kazimierz 22 
Mandat 1. Foch Ludwika 19 7 
2, Wojtczak Władysław 32 
/-/podpisy członków /-/ pieczęć Gminnej 
Gminnej Komisji 
wyborczej | Komisji Wyborczej 


2/ Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Czarnkowie w składzie: 


Przewodniczący 3 Kozłowski Zbigniew 
Zastępca przewodniczącego Baćkowski Waldemar 
Sekretarz Kamińska Maria 


. 


Draszawka Józef 
Grzywińska Barbara 


Morka Józef 
Zawadzki Paweł 


Członkowie; 


BU NN kk 
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90M IE TRECIOCZEDT ROOZETOEY WEZ OZ TRCZTRZI ZZZY I RZZ ZZAZY a TRZ ZZZ OZNACZ ZWZ ZR ZY An] 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady Naro- 
dowej w Tarnówce, które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 r. 


I 
a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , 2214 
b/ oddano kart do głosowania 1726 
c/ liczba głosów nieważnych wynosiła ~ 
d/ liczba głosów ważnych wynosiła 1726 
II 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminnej Rady Naro- 
dowej w Tarnówce następujący kandydaci otrzymali najwięcej ważnych 
głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr i « i Okręg wyborczy nr 4 = 
'1. Nowak Gertruda R: 4. Kozłowska Irena 
2. Wiedro Tadeusz 


"3. Kowalik Anna : 
4, Figura Marek 


Okręg wyborczy nr 2 Okręg wyborczy nr 5 
STs Wiśniewski Zygmunt 1, Rajszysz Jan = 
2. Domoń Marian 


à 


Okręg wyborczy nr 3 | Okręg wyborczy nr 6 


1. Urbański Marian 1. Trzoska Roman 


2. Kuchnia Paweł 
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Okręg wyborczy nr 7 


1. Stawiszyński Lucjan 


22. Matuszewski Roman 


Okręg wyborczy nr 8 


Muszyński Piotr 


Buryń Wojciech 
Olejnik Stefan 
Grzybek Eugeniusz 
Bylicki Wiesław 


UI BW PD + 
e 


e 


/-/ podpisy członków 


Gminnej Komisji 
Wyborczej 


u a W DD k 


. 


Okręg wyborczy nr 9 


Kocaj Kazimierz 
Wiśniewski Tadeusz 
Starszak Zenon 
Berbeć Marian 
Paciepnik Irena 


Okręg wyborczy nr 10 


1.Literski Mirosław 
2.Wojtczak Władysław 


/-/ pieczęć 


Gminnej Komisji 
Wyborczej 


NR 10,poz, 83 
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5 39 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Gminnej 
Rady Narodowej w Wałczu, 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym. | 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję Wy- 
borczą w Wałczu w składzie: 


Przewodniczący Rybiński Jerzy 
Zastępca przewodnicząceso Śliwiński Lucjan 
Sekretarz Barczak Janina 


Członkowie: 


1, 
2. 
Że 
UB 
Że 


ASY 


Te 
8. 


1) 


Chilicka Zofia 


Jankowski Józef = 


Marchwiak Krystyna 
Pilarska Józefa 

Smak Helena 
Szczepaniak Sylwester 
Trzemielewska Krystyna 
Wojdyło Jan 


Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro= 
dowej w Wałczu obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 1. 


, Następnie, na podstawie tych pratokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 472 
b) oddanych kart do głosowania 310 
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c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 310 


2 


NN 


3) 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
- nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Gruchot Zenon 116 76 
2. Trojanowski Andrzej 118 

Mandat 1. Chrzan Józef 124 99 
2, Pronobis Zbigniew 87 


Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 
wej w Wałczu obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze” 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 2, 


Następnie, na aa tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a( osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 385 
b) oddanych kart do głosowania - 264 
c) głosów nieważnych <- 
d) głosów ważnych 264 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Felskowska Urszula 116 68 
2. Marciniak Zdzisław 55 
Mandat es Antoszewski Stanisław 69 79 
2. Skorupa Lech 91 


Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 
wej w Wałczu obejmujący 5 mandatów. 
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4) 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do mz œ 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 3 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 916 
b) oddanych kart do głosowania 679 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 679 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Ćwiek Andrzej 320 117 

2. Długołęcka Jadwiga 193 

Mandat 1, Bzdel Zenon ` 275 119 
2. Łazuka Daniel SSDT 

Mandat 1. Chmielewska Danuta 235 139 
2, Wilczyńska Krystyna 216 

Mandat 1. Lewandowski Krzysztof 265 138 

' 2e Obiegałko Andrzej: 212 

Mandat 1. Kęsik-Grządziela Teresa 245 124 
2. Wolna Józefa 236 

Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 


wej w Wałczu obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 4 
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5) 


POBYT 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 408 
b) oddanych kart do głosowania 360 
c) głosów nieważnych m 
d) głosów ważnych 360 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Miłaszewska Krystyna 170 18 
2, Rup Witold 120 

Mandat 1. Niećko Wacław 99 24 
2. Szałas Ryszard 175 


Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 
wej w Wałczu obe;mujący 3 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą | 
w okręgu wyborczym nr 5» 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców i 690 
b) oddanych kart do głosowania 476 
c) głosów nieważnych z 
d) głosów ważnych Sy | 476 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
` f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1, Bednarek Krzysztof = 186 . 1165 
2, Saks Stanisław 93 
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Mandat 1. Balcewicz Wojciech 181 100 
2. Kuźmiński Tadeusz : 116 
Mandat 1. Bocheński Romuald 145 111 
2. Podhajny Jarosław 137 
6, Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 


wej w Wałczu obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała orotokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 6. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
„następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 
sami wyborców 935 
oddanych kart do głosowania 666 
głosów nieważnych s) 

głosów ważnych SE 2 665 

ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Dmuchowska Wanda 151 111 
2. Pińkowski Ireneusz 329 
Mandat 1, Gruszczyńska Karolina 131 110 
2. Symonowicz Tomasz 371 
Mandat 1. Kowalczyk Jan : PAUZA 127 r n 
2.Więckowski Ireneusz 217 
Mandat 1, Misiewicz Anna . 289 123 
2, Woroch Stanisław 187 
Mandat 1. Brusiło Piotr > oe 121 


.2, Brusiło Renata 219 
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7) okręg wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 
wej w Wałczu obejmujący 2 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 7, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 496 
b) oddanych kart do głosowania 298 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 298 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Jabczyk Jan 81 53 


2, Kaczor Henryk 107 
Mandat 1. Michalik Zdzisław 97 57 
2, Utkowski Krzysztof A AU 


8) Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 
wej w Wałczu obejmujący 3 mandaty» 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 8, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców i 577 
b) oddanych kart do głosowania 573 
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c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 373 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Byczkowski Piotr 80 74 
2, Krzysztoń Jan 170 

Mandat 1, Masternak Lucyna 75 72 
2, Świebodziński Tadeusz 179 

Mandat 1, Leśniak Marian 175 93 
2, Królik Stanisław 58 


9)0kręg wyborczy Nr 9 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 
wej w Wałczu obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w 05 
wyborczym nr 9» 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) liczba osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców > 3332 
D) oddanych kart do głosowania 404 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych -> ` 404 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Wiśniewski Andrzej 218 55 
2, Żal Stefan 106 — 

Mandat 1. Biliński Wojciech 195 52 
2, Tuliszewski Jan 118 

Mandat 1. Drzazga Krystyna 149 48 


2, Jęcz Stefan ` 161 
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10) Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro- 
dowej w Wałczu obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przem 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 10, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do GRE 4 czyli osób objętych spi= 


sami wyborców 702 
b) oddanych kart do głosowania 467 
c) głosów nieważnych m 
d) głosów ważnych 467 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandyaaci: 


f) liczba osób, które. 
= nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Kędzierski Tadeusz 157 64 
2e Seehaber Stefan 215 

Mandat 1. Biernat Tadeusz 96 57 
2, Tutaj Krzysztof 269 

Mandat 1. Dudziński Stanisław 260 62 
2. Ogrodowska Marianna > 99 


11) Okręg wyborczy Nr 11 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 
wej w Wałczu obejmujący 2 mandaty» 


D 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 11. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliłaą 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


12) 
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sami wyborców 319 
b) oddanych kart do głosowania 194 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 194 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Ficoń Zbigniew 64 42 
2. Hohm Heronim 59 ; 

Mandat 1. Hejak Zbigniew 59 40 
2. Tatys Mirosława 76 


Okręg wyborczy Nr 12 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 
wej w Wałczu obejmujący 2 mandaty» | 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 

prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 

wyborczym nr 12, 

Następnie, na podstawie tych o Komisja ustaliła nas= 

tępujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych. spisa- 
mi wyborców _ 429 

b) oddanych kart do głosowania | 1297 

c) głosów nieważnych 


d) głosów ważnych 


e) ważnię samych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Gemza Maria 87 54 
2, Kuna Wiesław 134 
Mandat 1. Łukasiewicz Marian 127 37 


2, Świeżewska Krystyna 95 
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13) Okręg wyborczy Nr 13 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo 
wej w Wałczu obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 13 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki sżogowan ia w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania; czyli osób objętych spi 


sami wyborców 601 
b) oddanych kart do głosowania - 389 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 389 


_ e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Krzoska Henryk 150 38 
2. Szczęśniak Stanisław 86 = 

Mandat 1. Cieślak Zdzisław $ 71 72 
2. Regulski Henryk 119 

Mandat 1. Kopytowski Józef 116 57 
2. Zaborski Jan 107 


14)Okręg wyborczy Nr 14 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro= 
dowej w Wałczu obejmujący 3 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 1%, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


PORZ: 

A YN A 
ts AL AESA = 3% 
US S AT BOR USES LB e Ea 


SĄ . = 
2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowe= 


go sporządzony dhia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję 


Wyborczą w Wałczu w składzie: 


Przewodniczący 
Zastępca przewodniczącego 
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spisami wyborców 


b) oddanych kart do głosowania 
c) głosów nieważnych 
głosów ważnych 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali 
Mandat 1. Szwarcrok Hary 94 
2. Wasilewska Irena 95 
Mandat 1, Milczarski Stanisław 105 
2, Przygoda Władysław 86 
Mandat 1. Maraszek Roman 104 
2. Steciak Stanisław 105 
(-) podpisy członków ( 
Gminnej Komisji 
Wyborczej 


Sekretarz 


Członkowie: 


UT 
że 
Że 
he 
5e 
6, 


Chilicka 


osób, uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


509 


kandydaci: 
f) Liczba osób, które 


nie dokonały wyboru 
34 
39 
47 


pieczęć Gminnej Komisji 
Wyborczej) 


Rybiński Jerzy 
Śliwiński Lucjan 


Barczak Janina 


Zofia 


Jankowski Józef 
Marchwiak Krystyna 
Pilarska Józefa 

Smak Helena 
Szczepaniak Sylwester 
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7. Trzmielewska Krystyna 


8, Wojdyło Jan 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 
Narodowej w Wałczu,które odbyły się 19 czerwca 1988 r.: 


a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7.992 


b) oddano kart do głosowania 5,546 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła 1 
d) liczba głosów ważnych wynosiła 5.545 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminnej Rady Na- 
rodowej w Wałczu następujący kandydaci otrzymali najwięcej 
ważnych głosów i zostali wybrani ńa radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 Okręg wyborczy nr 6 
1. Trojanowski Andrzej 1. Pińkowski Ireneusz 
2, Chrzan Józef 2. Symonowicz Tomasz 


3, Kowalczyk Jan 


4, Misiewicz Anna 
1. Felskowska Urszula 5, Brusiło Piotr 


2. Skorupa Lech 


Okręg wyborczy nr 2 


Okręg wyborczy nr 7 
Okręg wyborczy nr 3 
_ 1e Kaczor Henryk 
1. Ćwiek Andrzej 2. Utkowski Krzysztof 
2, Bzdel Zenon 


3, Chmielewska Danuta Okręg wyborczy nr 8 


4. Kęsik-Grządziela Teresa 1. Krzysztoń Jan 


5, Lewandowski Krzysztof 2. Świebodziński Tadeusz 


Okręg wyborczy nr 4 3. Leśniak Marian 


1, Miłaszewska Krystyna Okręg wyborczy nr 9 
2. Szałas Ryszard: 1. Wiśniewski Andrzej 
Okręg wyborczy nr 5 2. Biliński Wojciech 


1. Bednarek Krzysztof 2, IROZ Otefan 


2, Balcewicz Wojciech 
3, Bocheński Romuald 


(-) podpisy członków 
Gminnej Komisji 
Wyborczej 
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Okręg wyborczy nr 10 Okręg wyborczy nr 13 
1. Seehaber Stefan 1. Krzoska Henryk 
2, Tutaj Krzysztof 2. Regulski Henryk 
3, Dudziński Stanisław 3, Kopytowski Józef 
Okręg wyborczy nr 11 Okręg wyborczy nr 14 
1. Ficoń Zbigniew 1. Wasilewska Irena 
2. Tatys Mirosława 2, Milczarski Stanisław 
Okręg wyborczy nr 12 3. Steciak Stanisław 
1. Kuna Wiesław 
2, Łukasiewicz Marian 


( pieczęć Gminnej Komisji 
Wyborczej) 
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2 


$ 40 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Gminnej 

Rady Narodowej w Wągrowcu, 

1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym | 
sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję Wybor= 
czą w Wągrowcu w składzie: 


Przewodniczący Wojtkowiak Janusz 
Zastępca przewodniczącego Newererńczuk Kazimierz 
Sekretarz Moskalik Maria 
Członkowie: 


1. Bentkowska Urszula 
2, Glapa Henryk _ 

3, Nickiel Tadeusz 

4, Cholewiński Tadeusz 
"5, Tomaszewski Grzegorz 
6. Chosiński Jerzy 

7. Karwacki Wiktor 

8, Wykowski Wacław 


1) Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 
wej w Wągrowcu obejmujący 3 mandaty, | 


Komisja stwierdzika, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 

przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 1. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców : 534 
b) oddanych kart do głosowania 166 


c) głosów nieważnych 
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d) głosów ważnych : 466 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Czekaj Michał 180 169 


2. Należyty Stanisław - 117 

Mandat 1. Ogrodnik Mirosław 170 176 
2. Strychalski Stefan 120 

Mandat 1. Hoffmann Bogdan 159 163 
2, Wiński Paweł 144 


o 


2) Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 


wej w Wągrowcu obejmujący 4 mandaty, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowamia od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 2a» 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 


sami wyborców 635 
b) oddanych kart do głosowania 494 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 494 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
- nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Effenberg Ryszard 162 187 
2. Rączkowiak Marek 145 
Mandat 1. Meyer Tomasz 140 «© 196 


2, Rakociński Jerzy 158 
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Mandat 1, Ciesielski Czesław 199 200 
2. Stróżewski Michał 95 

Mandat 1. Gramowski Ireneusz 117 SZĄ. 
2. Mendel Małgorzata 160 


Okręg wyborczy Nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro- 
dowej w Wągrowcu obejmujący 3 mandaty, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr. 3, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 


sami wyborców 541 
b) oddanych kart do głosowania 380 
c) głosów nieważnych m 
d) głosów ważnych 380 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Dubiał Marek 117 126 
2. Macioszek Andrzej 137 

Mandat 1. cogycki-Ćwirko Tadeusz 103 | 153 
2, Torzewski Stefan 124 

Mandat 1. Nogalski Michał 150 140 
2. Sturma Ryszard 90 


Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 
wej w Wągrowcu obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
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AC przeprowadzenia głosowania na okręgową listę "o: 
= w okręgu wyborczym nr 4, 
Następnie; na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
z spisami wyborców 601 
> b) oddanych kart do głoosowania 477 
„ ©) głosów nieważnych - 
2 d) głosów ważnych i 477 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
> "f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Popielski Andrzej | 185 53 
2. Thomas Zbysław -80 
Mandat 1. Heckert Dariusz 182 30 
2. Wiśniewska Pelasia 137 
Mandat 1. Matyjaszek Wacław 152 48 
2, Siembida Tadeusz 148 
/ Mandat 1. Górski Stanisław 189 41 
2. Pulchna Halina 124 
:5) Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro= 


dowej w Wągrowcu obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr Se 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
nastepujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców i 521 
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b) oddanych kart do głosowania 389 
c) głosów nieważnych zre 
d) głosów ważnych 389 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


£) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Kupidura Marian 135 90 
2, Slęzak Zygmunt 93 
Mandat 1. Kaniewska Anna 96 > 105 : 
SAS 2. Odor Zenon 135 Er 
Mandat 1. Kozieł Jerzy 78 100 3 E 
2, Łukaszewski Roman 156 3 


Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Rady Na- v 
rodowej w Wągrowcu obejmujący 3 mandaty. 


GI 
— 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły aio onae sd] 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 
w okręgu wyborczym nr 6. 


ENE ALE AYO AAAA WIN SEŃ A 


E ` Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustali- © 
= ła następujące wyniki głosowania w tym okręgu: > 


> | ą) osób uprawnionych do głosawania, czyli osób objętych j 
| spisami wyborców | 471 | s 

b) oddanych kart do głosowania 384 A 

c) głosów nieważnych - > z 

d) głosów ważnych 384 ć ś 


e) ważnie sa > głosów oh noo: 3 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru z 
a 


` Mandat 1. Rożek Teresa JOP D 10 
: 2, Zawadzki Czesław 67 
Mandat 1. Renn Zenon 5196 5, 21 a 


2, Zieliński Jerzy 247 zj 
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| Mandat 1. Hnat Roman 231 > 
2. Nowak Ignacy - 138 


" 7) Okręg wyborczy Hr 7.dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo= 
wej w Wągrowcu obejmujący 4 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 7e i 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 600 
oddanych kart do głosowania SELOB 
głosów nieważnych DE | - 
głosów ważnych 498 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Marciniak Józef i 239 12 
2. Piechocki Mieczysław 237 


' Mandat 1. Iwertowski Czesław 245 16 
2. Paszek Tadeusz 227 


= Mendat 1. Patelski Zbyszko | 261 20 
2. Ruszkiewicz Stanisław 193 


Mandat 1. Skawiński Eligiusz 296 16 
2. Zjawiński Aleksander 176 


Okręg wyborczy Nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
"w Wągrowcu obejmujący 3 mandaty. 


> Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 


AE AEAN 
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prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 8, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręsu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 513 
b) oddanych kart do głosowania 381 
c) głosów nieważnych | 16 
d) głosów ważnych 365 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Dereżyński Józef 85 46 


2, Dębowski Wiesław 239 

Mandat 1. Olejniczak Aleksander 109 -50 
2. Pièc Eugeniusz 213 

Mandat 1. Kapałczyński Edmund 1025 = 46 


2. Szatkowski Alfred “ 217 
| 3) okres wyborczy Nr 9 dla wyboru-radnych SBE Rady Narodowej 
Wągrowcu obejmujący 3 mandaty. ; ; 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę > 3 w okręgu 
wyborczym nr 9% 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące. wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców ž 494 
b) oddanych kart do głosowania 357 


c) głosów nieważnych 
d) głosów ważnych 356 
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e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: > 
ć , f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Hekiert Lech 36 423 
2, Kryskowiak Michał 177 | 
Mandat 1. Paszek Henryk 181 102 
2, Połeć Dariusz 69 
Mandat 1, Mańkowski Grzegorz 141 141 
2. Purczyński Andrzej ść .61 
10) Okręg wyborczy Nr 10 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro= 


dowej w Wągrowcu obejmujący 3 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 10. = > 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowaria w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców = LL 
b) oddanych kart do głosowania - = -402 
c) głosów nieważnych - : - 
a) głosów ważnych -` sA ; 402 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
£) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Borucki Zbigniew 2135 -59 
2. Łukaszewski Pugeniusz. 161 
Mandat 1, Kantorski Jerzy 142 58 
(2, Drzoł Stanisław 126 
Mandat 1. Głos Tomasz 154 53 
2. Januchowski Krzysztof 148 
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11) Okręg wyborczy Nr 11 dla wyboru radnych Gminnej Rady Na- 
rodowej w Wągrowcu obejmujący 5 mandatów. 


124 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę >> 3 

w okręgu wyborczym nr 11, 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania , czyli osób objętych 


spisami wyborców 732 
b) oddanych kart do głosowania 563 
c) głosów nieważnych = 


d) głosów 
e) ważnie 


Mandat 1. 
2a 


Mandat 1. 
> 
Mandat 1. 
2. 


Mand at 4 ° 
2 


Mandat 1e 
2% 


ważnych 563 ` 
oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które. 
nie dokonały wyboru 


Owsianny Stanisław 143 165 

Płowens Arkadiusz 4157 

Pilarski Eugeniusz 148. 185 
Wiśniewski Ewaryst 102 | 
Niechniedowicz Wacław 154 199 

Pilarski Antoni 107 

Cofta Maria -` 12 176 
Nowakowski Feliks 135 "4 
Cwik Franciszek 134 94 l 
Torzewski Krzysztof 153 $ 3 


Okręg RZ Nr 12 dla wyboru radnych Gminnej > Naro= 
dowej w Wągrowcu obejmujący * mandaty. | 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 


wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 


BAD Y 
AEE AIE ANTENEN 
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przeprowadzenia głogowania na Je listę wyborczą w o- 
kręgu wyborczym Uroa 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustalita 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, c: osób objętych 


spisami wyborców 659 
b) oddanych kart do głosowania 54,5 
c) głosów nieważnych - 
"4) głosów ważnych 545 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 


~f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


x Mandat 1. Dubiał Irena 207 27 > 
> 2, Troszczyński Stefan 261 
Mandat 1. Klupczyński Wojciech 362 32 
2, Kupidura Halina REJA 
Mandat 1. Grewling Grzegorz 305 -38 > 
> 2, Nowicki Kazimierz 458 a 
i Mandat 1, Banaszak Ewa - 520% =; 20 > 
'2, Basiura Tadeusz. 118 ; 


Okręg wyborczy Nr 13 dla wyboru radnych PJ Rady Ba 
w Wągrowcu. obejmujący 3 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 13, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi- 


sami wyborców 541 
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b) oddanych kart do głosowania 338 
c) głosów nieważnych À w 
d) głosów ważnych - | 338 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Stołecki Konstanty 196 47 
2. Waliszewski Kazimierz 65 
Mandat 1. Ronka Eligiusz 119 54 
- 2., Urban Bogdan 142 
Mandat 1. Pachowicz Hieronim 164 44 
2, Tomkowiak Anna 103 
(=) podpisy członków |  ( pieczęć Gminnej 
Gminnej Komisji Komisji Wyborczej ) 
Wyborczej 


2, Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawo- 
wego sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez 'Gminną 
Komisję Wyborczą w Wągrowcu w składzie: 


Przewodniczący s» Wojtkowiak Janusz 
Zastępca przewodniczącego - Newereńczuk Kazimierz 
Sekretarz Moskalik Maria 
Członkowie: 


1, Bentkowska Urszula - 

2. Glapa Henryk ; . \ 
3, Nickiel Tadeusz d | 

4e Cholewiński Tadeusz 

5, Tomaszewski Grzegorz 

6. Chosiński Jerzy 

7, Karwacki Wiktor 

8, Wykowski Wacław 
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Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 
Narodowej w Wągrowcu,które odbyły się dnia 19 czerwca 1988r,: 


a) 
b) 
c) 
d) 


oddanych kart do głosowania 
liczba głosów nieważnych wynosiła 
liczba głosów ważnych wynosiła 


liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7256 


5674 
7 
5657 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminnej Rady Na- 
rodowej w Wągrowcu następujący kandydaci otrzymali najwięcej 
ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Macioszek Andrzej 
Torzewski Stefan 
Nogalski Michał 


Okręg wyborczy nr 1 


Czekaj Michał 
Ogrodnik Mirosław 
Hoffmann Bogdan 


Okręg wyborczy nr 2 


Effenberg Ryszard 
Rakociński Jerzy 
Ciesielski Czesław 
Mendel Małgorzata 


Okręg wyborczy nr 3 


Okręg wyborczy nr 4 


Popielski Andrzej 
Heckert Dariusz 

Siembida Tadeusz 
Górski Stanisław 


Okręg wyborczy nr 5 - 


Kupidura Marian 
Odor Zenon 
Łukaszewski Roman 


1 
2a 
Że 


AR 


2e 
Że 


1, 
2 
Że 


1, 
2 
Że 


Okręg wyborczy nr 6 


Rożek Teresa 
Zieliński Jerzy 
Hnat Roman 


Okręg wyborczy nr 7 


Marciniak Józef 
Ewertowski Czesław 
Patelski Zbyszko 
Skawiński Eligiusz 


Okręg wyborczy nr 8 


Dębowski Wiesław 
Piec Eugeniusz 
Szatkowski Alfred 


Okręg wyborczy nr 9 


Kryskowiak Michał 
Paszek Henryk 
Mańkowski Grzegorz 


Okręg wyborczy nr 10 
Łukaszewski Eugeniusz 
Kantorski Jerzy 
Januchowski Krzysztof 


522 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO Nr 10,poz.83 


Okręg wyborczy nr 11 Okręg wyborczy nr 13 
1. Owsianny Stanisław 1. Stołecki Konstanty 
2. Pilarski Eugeniusz 2, Urban Bogdan 
3, Niechniedowicz Wacław 3, Pachowicz Hieronim 


4, Nowakowski Feliks 
5, Torzewski Krzysztof 


Okręg wyborczy nr 12 
1. Troszczyński Stefan 
2, Klupczyński Wojciech 


3. Grewling Grzegorz 
4, Banaszak Ewa 


( podpisy członków (pieczęć Gminnej Komisji 
Gminnej Komisji Wyborczej ) 


Wyborczej) 


2 
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$ 41 


Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyborów do Gminnej 


Rady Narodowej w Wapnie, 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym 
sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję Wybor- 
czą w Wapnie w składzie: 


Przewodniczący Bejnerowicz Jan 


Zastępca przewodniczącego Gościński Tadeusz 
Sekretarz > Sikorska Danuta 


Członkowie: 


SA 
2. 
Że 


Muszyńska Irena 

Wilczyński Eugeniusz. 

Bodus Ewa, 

Klimek Bernadeta 

Łysy Jerzy 7 
Dudek Dorota : 

Nosel Dorota 

Kuźmiński Tadeusz 


Okręg wyborczy Nr 1 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro- 
dowej w Wapnie obejmujący 4 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą 

w okręgu wyborczym nr 1. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 309 


b) oddanych kart do głosowania 274 
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kę | 
| 
c) głosów nieważnych m 
d) głosów ważnych 274 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: | 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 
Mandat 1. Banasiewicz Jerzy 88 89 
2, Kuczma Eugeniusz . ERĄ 
Mandat 1. Dominiak Tadeusz 401 100 
| 2, Pietrzycki Wiktor A 
Mandat 1, Kalka Zbigniew FE 94 
2. Szejner Stanisław 103 i 
Mandat 1. Pezacka Bożena 88 R 101 
2. Szprejda Walenty, 85 
nS 
2) 


Okręg wyborczy Nr 2 dla wyboru radnych SAME Rady Narodowej 
w Wapnie obejmujący 4 mandaty. 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze— 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okregu 
wyborczym nr 2, 


s 


Następnie, na podstawie tych Toa, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spie 


sami wyborców E 312 s 

b) oddanych kart do głosowania i 261 A 
©) głosów nieważnych =- l 
d) głosów ważnych à 261 i 


e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Dondajewska Bożena WB PSI 
2. Kosmowski Janusz 109 


5 
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' Mandat 1, Grabowski Czesław 151 | 61 
2. Pietrzycki Dariusz > 69 
Mandat 1. Komasa Leon : FT 87 
2, Pietrzycki Marian 97 
Mandat 1. Król Stanisław 85 96 
2. Szulczewski Jerzy 80 
) Okręg aoe Nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady zo 


w Wapnie obejmujący 5 mandatów, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro 


_. wyborczym 


Następnie, 


wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


NN 


na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę= 


pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisami 


wyborców 4534 
b) oddanych kart do głosowania : 379 
c) głosów nieważnych = 


a) głosów 


e) ważnie 


Mandat 4 © 

2 

Mandat AE 

>> 2, 
Mandat 1, 

2% 

' Mandat 1. 


2, 


ważnych 379 
Sana głosów otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Grabowski Zbigniew 173 113 
Rajnik Jan | >: 90 
Łosiak Mikołaj 128 2246 
Nogajczyk Alicja 135 
Prech Krystyna 146 123 
Włodarczyk Adolf 410 
Seidel Konrad 182 104 


Wiśniewska Anna 93 
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= 


Mandat 1. Sikorski Kazimierz 170 118 
2. Żakowski Piotr 91 


Okręg wyborczy Nr 4 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Wapnie obejmujący 4 mandaty» 


Komisja stwierdziała, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro= 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w Ssres> 
wyborczym nr że 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nas- 
tępujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spisa- - 


_ mi wyborców 2 66 
b) oddanych kart do głosowania 235 
c) głosów nieważnych | = 
d) głosów ważnych 235 


e) ważnie oddanych 8 otrzymali kandydaci: 


f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Bojarski Piotr 123 60 
2. Żabicki Marian 52 

Mandat 1. Czechowska Czesława 84 75 
2. Kuś Stanisław 76 

Mandat 1. Koliński Edmund 60 67 

2. Kubisz Stanisław 108 ; 

Mandat 1. Socha Piotr sa 80 65 

2. Ślażyński Roman 90 


Okręg wyborczy Nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Wapnie obejmujący 3 mandaty. 1 3 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
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527 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
- następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a) osób uprawnionych do głosowania, czyli. osób objętych spi- 
sami wyborców , 314 
b) oddanych kart do głosowania 252 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych a 6 252 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f) liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 

Mandat 1. Bochenek Stanisław 68 -89 

2. Słowiak Janusz 25 
Mandat 1. Bulera Ludwik 98 89 

2. Bryzik Eugeniusz 65 
Mandat 1. Kowalska Czesława 47 36 

2. Patelski Tadeusz 109 

6) Okręg wyborczy Nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodo- 


wej w Wapnie obejmujący 2 mandaty, | 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do. prze- 

prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręsu 

wyborczym nr 6, ś 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 

następujące wyniki głosowania. w tym okręgu: 

a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 
sami wyborców 156 

b) oddanych kart do głosowania 147 


c) głosów nieważnych = 
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d) głosów ważnych 
e) ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat 1. Janik Karol 


2. Światłowski Stanisław 


Mandat 1. 
2. 


Okres wyborczy Nr 7 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowe di 
w Wapnie obejmujący 4 mandaty. 


Przesławski Leonard 


Twardysko Ferdynand 


147 
f) liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


38 


34 


Komisja stwierđziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- i 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 


wyborczym 


nr 7. 


Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


U 


å 
J 


a) osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych spi= 
sami wyborców 


b) oddanych kart do głosowania 


c) głosów nieważnych 
d) głosów ważnych 
e) vamia oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


Mandat 1. 
2 


Mandat 1, 
23 


Mandat 1, 
SSP 


Cwajna Józef 
Gardas Kazimierz 


Mika Emilia 
Pastor Tadeusz 


Olszewski Ireneusz 
Sikorski Stefan 


£) 


172 
56 


106 
117 


88 
124 


440 


345 s7 


liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


117 


122 


332 
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Mandat 1. Wróblewski Michał 107 125 
2, Wrzeszcz Maria ZVOJ 
(-) podpisy członków Gminnej _ (pieczęć Gminnej 
Komisji Wyborczej Komisji Wyborczej) 
Protokół z wyborów radnych rady-narodowej stopnia podstawowego 


sporządzony dnia 19 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję Wybor- 


czą w Wapnie w składzie: 


Przewodniczący > Bejnerowicz Jan 
Zastępca przewodniczącego Gościński Tadeusz 
Sekretarz Sikorska Danuta 


Członkowie: 


1. Muszyńska Irena 
ZAR Wilczyński R 
3, Bodus Ewa 


"4, Klimek Bernadeta 


5, Łysy Jerzy 
6, Dudek Dorota 
7, Nosal Dorota 


8, Kuźmiński Tadeusz 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 


Narodowej w Wapnie, które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 r.: 
a) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2201 


b) oddano kart do głosowania j 1893- 
c) liczba głosów nieważnych wynosiła |. = 
d) liczba głosów ważnych wynosiła 1893 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminnej Rady Na- 
rodowej w Wapnie następujący kandydaci otrzymali najwięcej 
ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 
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Okręg wyborczy Nr 1 


1. Kuczma Eugeniusz 

2, Dominiak Tadeusz 

3. Szejner Stanisław 
4, Pezacką Bożena 


Okręg wyborczy nr. 2 


1. Kosmowski Janusz 
2, Grabowski Czesław 
3, Pietrzycki Marian 
4, Król Stanisław 


Okręg wyborczy nr 5. 


1. Grabowski Zbigniew 
2. Nogajczyk Alicja 
3, Prech Krystyna 
4, Seidel Konrad 
.5e Sikorski Kazimierz 


(-) podpisy członków 
Gminnej Komisji 
Wyborczej 


Okręg wyborczy nr 4 


ho "BOjamtska PJ OLT 
2, Czechowska Czesława sa 
3. Kubisz Stanisław NŚ 


4, Ślażyński Roman 
Okręg wyborczy nr 5 /_ 


1. Słowiak Janusz 
2. Bulera Ludwik 
3, Patelski Tadeusz 


Okręg wyborczy nr 6. 


1, Światłowski Stanisław 
2, Przesławski Leonard 3 


Okręg wyborczy nr 7 _ 


1. Cwajna Józef 


2, Pastor Tadeusz SPA 
3, Sikorski Stefan a 
4, Wróblewski Michał s 
7 £ ; 

4 

(pieczęć Gminnej Komisji | 
Wyborczej ) | s 

A 

X 
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§ 42 
Protokoły głosowania na radnych i protokół z wyboru Gminnej Rady 


Narodowej w Zakrzewie, 


"1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzony 
dnia 20 czerwca.1988 r. przez. Gminną Komisję Wyborczą w 
Zakrzewie w składzie: 


Przewodniczący Szczodry Zdzisław 
Zastępca przewodniczęcego Stempniewski Zygmunt 
Sekretarz = Zamorska Anna 
Członkowie : 


1. Bagniewski Franciszek 
"2. Bindek Elżbieta 

3. Weinsteck Mieczysław 
4, Gray Danuta 

5, Kujawa Ireneusz 

6. Ruta Andrzej 

7, Kotowicz Adam 

8. Wojciechowski Jan 


1. Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Zakrzewie obejmujący 5 mandatów, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr i, > 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osóh objętych 


spisami wyborców 476 
b/ oddanych kart do głosowania 382 
c/ głosów nieważnych i i = 


d/ głosów ważnych 382 


| spisami wyborców 432 : 
b/ oddanych kart do głosowania 377 3 
c/ głosów nieważnych ZĘ = a 
d/ głosów ważnych | 377 29 
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e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: SĄ 
f/liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Cieślik Jan 117 96 


4 


2. Gokiert Wiktoria 136 
Mandat 1. Justyna Stanisław 179 85 
2. Książkiewicz Ryszard 72 | 
Mandat 1. Plutowski Jerzy 83 124 
2. Szopieraj Włodzimierz 94 
3. Szukaj Jan 49 
Mandat 1. Budnik Zofia 111 126 - 
2, Kwiecień Krystyna GFA 
3. Tymińska wanda 33 iA 
Mandat 1, Lange Leon ; 107 - 104 : 


2, Szopiński Kazimierz 139 


2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Zakrzewie obejmujący 5 mandatów. E 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoly głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wybor- z 
czym nr 2. 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
Rae cęPUJ dee wyniki głosowania w tym okręgu: 


W 


2005 
EA EEE E AI NEA EE 


} + 
Y TA De y 
WAAÓY ETARE E EN 


AEn 
AŻ: 


Eat: 


a/ asst uprównienych do gtopowan ta; > osób objętych 


W) 


SE 


e/ ważnie s anych głosów asie kandydaci : 
j f/ liczba osób, które 


PETT, ROWE NS : nie dokonały wyboru i 
Mandat 1, Gniot Mieczysław = 108 95... > 
2. Stachyra Franciszek 149 - 5 
Mandat 1. Lewandowski Henryk 157 101 


2, Szudarski Bolesław 91- 
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Mandat 1. Betański Stanisław > 186 124 


2. Kabatek Dariusz : 50 ; 
Mandat 1, Jutrzenka Tadeusz 175- -99 
4 2. Żak Błażej. 75 
Mondat 1, Kotowicz Stefan 181 98 
A 2. Kulpa Jan 69 
3 Okręg wyborczy nr 3 dla wyboru radny Gminnej Rady Narodowej 


| | 


at a 


b 


7 


> 


E07 
e/ 


>| 


"a 


4 


w Zakrzewie obejmujący 3 mandaty, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
wadzenia głosowania na okręgowa listę wyborcza w okręgu wybor- 
czym nr 3, - 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


"spisami wyborców . - 257 
oddanych kart do głosowania | 210 
głosów nieważnych Ę - 
głosów ważnych -210 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci 
f/ liczba osób,które 
„nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Gołka Irena $ 54 50 
|... 2. Oppermann Witold © 76 
Mandat: 1. Dudek Władysław 6i -x 33 
o 2. Piątek Benedykt 69 >> 
_ Mandat 1. Konnek Jan | 60. 405 
; '2, Karolak Jan oe 
Okręg wyborczy nr 4 dla wyboru zanych Gminnej Rady Narodowej 


w Zakrzewie obejmujący 5 mandatów. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 


_ wadzenia głosowania na okręgową listę. BoE w okręgu wybor= 


czym nr 4, i 25 b "i 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła nastę- 
pujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 520 
b/ oddanych kart do głosowania 357 
c/ głosów nieważnych =- 
d/ głosów ważnych ` 357 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
: f/ liczba osób,które 


nie dokonały wyboru. 


Mandat 1, Ignasiak Teresa 148 136 
2. Massel Maria 38 

Mandat 1. Sieg Franciszek 105 140 
2, Styppa Zygmunt 34 
3, Wasi.lewska.Mirosława 41 

Mandat 1. Cieślik Henryk "83 159 
2. Dorsz Henryk 35 | 
3. Kajewski Grzegorz 48 

Mandat 1. Cieślik Stefania 120 127 
2, Kamiński Franciszek 82 

Mandat 1, Skrętny Alfons 134 7-418 
2. Zawadzki Jan 71 


5/ Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Zakrzewie obejmujący 4 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych, właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: ` 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 361 

b/ oddanych kart do głosowania 311 


; e. 
DZA rż 


z 
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| 


_d/ 


7 


> 
c/ 
d/ 
e/ 


głosów nieważnych s = 
głosów ważnych : >0311 
_e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Duńka Aniela 53 A 63 
2, Palmowski Józef 147 
Mandat 1. Sitkowski Kazimierz 101 47 
2, Słowińska Janina 111 
"Mandat %, Gniot Edmund 174 32 
2. Stelmach Hanka 54 
Mandat 1, Grudzień Janina 45 69 
2. Kaczmarek Bernard 64 
3. Szymański Witold 86 > 
6/ Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Gminnej pady Narodowej 


w Zakrzewie obejmujący 3 mandaty, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 6. 

Następnie, na podstawie tych protoko low. Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych | 
spisami wyborców. - 320 
oddanych kart do głosowania ; à 263 
głosów nieważnych ' 3; sn 
głosów ważnych : 263 


ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: : 
i f/ liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


} 


Mandat 1. Błąd Stanisław 82 95 


2. Trojanowicz Władysław 86 
Mandat 1. Gracz Kazimierz © 121 86 


2, Kryszkiewicz Kazimierz ` 56 
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Mandat 1, Czarnota Krzysztof > 46 114 
2, Karkut Jadwiga 56 


3. Rosenthal Jan 47 


7/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Zakrzewie obejmujący 5 mandatów. | . 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze= 
prowadzenia głosowania na listę wyborczęą w okręgu wyborczym 

i ALE 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu, 5 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli-osób objętych 


spisami wyborców . 7 ; 513 

b/ oddanych kart do głosowania 383 

 c/ głosów nieważnych | ; Ę 
d/ głosów ważnych THESES 


e/ ważnie oddanych Re otrzymali a 
: f/ liczba osób,które 
nie dokonały wybor 


Mandat 1. Ginda Norbert  : | 133 138 
2. Rudziński Ryszard 78 SZ 
TAA Wojciechowski Jerzy 34 
Mandat 1. Dyba Barbara ; 108 157 
R2 Kopeć Wojciech 32 
> Fa Zdrenka Konrad 86 
Mandat 1, Massel Andrzej se 99 TS ; 154 
2. Suchy Dominik 03150; 
Mandat 1, Krzych Zygmunt 122: | 144 
= 2, Żabicki Bogdan 67 
Mandat 1, Marglewska Alina | 84. 0,434 
2. Spors Marian 53 
3. Suchy Władysław 102 
ŻĘ / podpisy członków /-/pieczęć: 
Gminnej Komisji ża Gminnej Komisji 


Wyborczej à Wyborczej 
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2. Protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnia podstawowego 
. sporzędzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminnęą RonieJę 
Wyborczą w Zakrzewie w składzie: 


Przewodniczęcy Szczodry Zdzisław 
Zastępca przewodniczącego Stempniewski Zygmunt 
Sekretarz Zamorska Anna 


Członkowie: 3 
Bagniewski Franciszek 
Bindek Elżbieta 

. Wienstock Mieczysław 
Gray Danuta 


1 

2 

3 

4 

5, Kujawa Ireneusz 
6. Ruta Andrzej 

7, Kotowicz Anna 

8. Wojciechowski Jan 


= 


Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów do Gminnej Rady 
Narodowej w Zakrzewie, które odbyły się dnia 19 czerwca 1988 r. 


I 
_a/ liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2879 
 b/ oddano kart do głosowania 2283 
>c/ liczba głosów nieważnych wynosiła - 
_d/ liczba głosów ważnych wynosiła , 2283 . 
II 


Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do Gminnej Kady 
Narodowej w Zakrzewie następujący kandydaci otrzymali najwięcej 
ważnych głosów i zostali wybrani na radnych: 


Okręg wyborczy nr 1 okręg wyborczy nr 2 

X Gokiert Wiktoria ; 1. Stachyra Franciszek 

Justyna Stanisław ; "2. Lewandowski Henryk 

Szopieraj Włodzimierz 3, Betański Stanisław 

Budnik Zofia - 4. Jutrzenka Tadeusz 
5 


Szopiński Kazimierz Kotowicz Stefan 
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Okręg wyborczy nr 3 


1. Oppermann Witold 
2. Piątek Benedykt 
3. Karolak Jan 


Okręg wyborczy nr 4 


1. Ignasiak Teresa 
' 2, Sieg Franciszek 
3. Cieślik Henryk 
4, Cieślik Stefania 
5, Skrętny. Alfons 


Okręg wyborczy nr 5 


1. Palmowski Józef 
2. Słowińska Janina 
3. Gniot Edmund 

4, Szymański Witold 


/-/ podpisy członków 
Gminnej Komisji 
Wyborczej 


Okręg wyborczy nr 6 


1. Trojanowicz Władysław Ę | 
Gracz Kazimierz 


3, Karkut Jadwiga 


Okręg wyborczy nr 7 3 


Ginda Norbert 
Dyba Barbara 
Suchy Dominik 
Krzych Zygmunt 
Suchy Władysław 


e . . 
ord  ) 


UB W DP, >+ 


y 


SDI v. PAVE 627 ARE; 
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/-/ pieczęć | 
Gminnej Komisji 
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Protokoły głosowania na radnych i protokoł z wyboru Gminnej 
Rady Narodowej w Złotowie, 


1. Protokół głosowania na radnych w okręgu wyborczym sporządzony 
dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminnę Komisję Wyborczą 
w Złotowie w składzie: 


Przewodniczący = Guhs Eugeniusz 
Zastępca przewodniczącego Sobieszczański Zygmunt 
Sekretarz Wiński Ryszard 

F Czlonkowie: 


|. 1. Belka Eugenia 

2. Czarnowski Czesław 
3. Kowalska Anna 

4, Massel Jan 

5, Zatylna Maria 

6, Zawadzki Ryszard 
7, Zdanowicz Walerian 


Okręg wyborczy nr 1 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Złotowie obejmujący 4 mandaty, 


Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania do 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
 wadzenia głosowania na okręgową listę Z w poC= 
wyborczym nr 1, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


= spisami wyborców 532 
b/ oddanych kart do głosowania 346 .- 
'c/ głosów nieważnych > 
d/ głosów ważnych 346 


7 ważnie oddanych głosów oire maii kandydaci: 


p. 

i 
KE 
yz 
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f/liczba osób,które 
nie dokonały wybo 


Mandat 1. Małaczek Stanisław 73 - 146 
2. Ziółkowski Józef 127 

Mandat 1. Stawicki Zbigniew 83 129 
2, Weistok Norbert 134 

Mandat i, Przypolski Lech 78 119 
2. Zamczyk Wiesław 149 

Mandat 1. Jaszczyk Roman 122 112 
2. Mrozik Mirosław 112 


2/ Okręg wyborczy nr 2 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowe 
w Złotowie obejmujący 2 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę nysarca w okręgu 
wyborczym nr 2. 3 
"Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, Ró: osób objętych 


spisami wyborców 352 
b/ oddanych kart do głosowania : : 292 
c/ głosów nieważnych : = 


d/ głosów ważnych 292 
e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci : 


f/liczba osób, które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Harasimik Stanisław | 103 _ 87 
23 tukasik Czesław 102 

Mandat 1, Śmiały Jan 120 77 
2, Wrzeszcz Czesław SE 95 


3/ Okręg wyborczy*nr 3 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowe 
w Złotowie obejmujący 3 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze” 
. prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręg 


wyborczym nr 3. 


TRAAT 


VTS A R RESTER 
ipa A A RAET, 
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Następnie ,na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła. 
następujące wyniki głosowanie w tym okręgu: 


 a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych. 


a spisami wyborców 423 

-b/ oddanych kart do głosowania 316 

>c/ głosów niewaźnych 2 
d/ głosów ważnych 316 


 e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


» 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1, Frankowski Jan 101 127 

| 2. Kowalewicz Ryszard 88 

Mandat 1. Chart Albin 109 114 
2. Strzyżewski Stefan 93 

Mandat 1, Dzik Eugeniusz 130 117 
2. Surma Maciej 69 


$ 
l: 
E 


4/ Okręg wyborczy nr 4 dla dybacu radnych gminnej Rady Narodowej 
w Złotowie obejmujący 4 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 4, 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 
spisami wyborców 468 


 b/ oddanych kart do głosowania 268 


c/ głosów nieważnych 
d/ głosów ważnych 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osót „które 


nie dokonały wyboru 


_ Mandat 1, Misztal Bogdan 62 124 


I 


2. Więcek Piotr z: 82 
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Mandat 1. Jończyk Mieczysław "41 110 
2. Klóska Andrzej 117 = 
A Mandat i, Pałuczak Zygmunt 97 111 
2, Kowalski Ryszard 60 
Mandat 1. Mollus Kazimierz 805 112 
2, Nowak Marianna 76 - 


5/ Okręg wyborczy nr 5 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodow 
w Złotowie obejmujący 3 mandaty. 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 5, 
Następnie, na podstawie tych protokołów Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 

a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


_ spisami wyborców E 446 
b/ oddanych kart do głosowania SIS 
c/ głosów nieważnych SE = 
d/ głosów ważnych 345 
Ę e/ ważnie Rz głosów A kandydaci: 
a ; > f/liczba osób ,które 
32 5 i : nie dokonały wyboru 
$ Mandat 1, Brzezińska Brygida 116 104 
2, Wiśniewski Czesław 95 
= Mandat 1, Czapla Stanisław 82 "440 
a 2. Keplin Horst $ 123 
Ę Mandat 1, Jaszczyk Bolesław 171 99 
> 2, Szulc Tadeusz 45 


= = q/Okręg wyborczy nr 6 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
; w Złotowie obejmujący 5 mandatów. 7 
E Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 

; | wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do przepro- 
= wadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu wa ym 
nr 6, 
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Bo. wyniki głosowania w tym okręgu: 


_a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


=- spisami wyborców 630 
b/ odanych kart do głosowania >- 438 : 
c/ głosów nieważnych z 
d/ głosów ważnych 438 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 


f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


1, Napora Bogdan 122 c> 402 
2. Trela Władysław 134 a. 
1. Grabek Stefan 105 221 
2. Hołubek Stanisław 112 

1. Domaracki Maciej 139 210 
"2. Napora Mieczysław 89 5 
1. Mrozik Józef 203 158 

2, Wróblewski Stanisław 77 

1. Depta Irena 160 188 > 
2. Piszczek Norbert 90 i 


/ Okręg wyborczy nr 7 dla wyboru radnych gainne Rady Narodowej 
w Złotowie obejmujący 3 mandaty. 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od l 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- ś 4 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu E 2a 
_ wyborczym nr 7. a 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła GEA 
= następujące wyniki głosowania w tym okręgu: | 


/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 

_ spisami wyborców i z 355 
oddanych kart do głosowania 199 
głosów nieważnych | E - 
/ głosów ważnych 199 


/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
SEE | f/liczba osób,które 


nie dokonały wyboru 
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oaz EO 


Mandat 1. Ratajski Ryszard 54 99 
; 2. Rzepka Henryk 46 

Mandat i. Jabłoński Marian 78 88 
2, Karwat Marian 33 

Mandat 1. Cios Eugeniusz 49 83 
2; Kalisz Janusz 67 


8/ Okręg bor=. nr 8 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowo 3 
w Złotowie obejmujący 3 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 8. 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujace wyniki głosowania w tym okręgu: 


a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 548 3 
b/ oddanych kart do głosowania 377 5 
= c/ głosów nieważnych = 
d/ głosów ważnych : 372 


e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Sobecki Jan z 81 152 
2, Stofrowski Remigiusz 144 

Mandat 1. Czyżyk Sławomir 119 146 
2, Zabel Zbigniew 112 

Mandat 1, Kołodziej Zygfryd 127 166 E 
23 RZ Benedykt 84 


9/ Okręg wyborczy nr 9 dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej 
w Złotowie obejmujący 5 mandatów. a 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od A 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 9, 
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Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 
następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 


_ a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


> spisami wyborców 737 
b/ oddanych kart do głosowania 543 
; c/ głosów nieważnych =- 

-d/ głosów ważnych 543 


_e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
f/liczba osób,które 
nie dokonały wyboru 


Mandat 1. Cieślik Tadeusz 250 211 
s 2, Kuczkowski Bernard 82 
_ Mandat 1. Guhs Andrzej 189 237 
> "2, Murach Krzysztof 117 
' Mandat 1. Łoboda Konrad II "139 ~ 240 
2 2, Wendorf Krzysztof 164 
Mandat 1, Brzeziński Hrystian 199 229 
- 2, Kobus Malwina : 415 
' Mandat 1, Fritza Leon 153 221 
D 2. Guhs Marek | 169 


_10/ Okręg wyborczy nr 10 dla wyboru radnych Gminnej Rady Naro- 
dowej w Złotowie obejmujący 3 mandaty, 
Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
T ‘wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
; prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczą w okręgu 
wyborczym nr 10, i 
Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła 


33 następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 313 
l. b/ oddanych kart do głosowania 256 
A c/ głosów nieważnych = 
” d/ głosów ważnych 256 


e ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
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f/liczba osób ,które 
nie dokonały wyboru © 


-Mandat 1. Kelm Stanisław ; 76 96 
; 2. Wawrzyniak Klara 84 
Mandat 1, Gracz Krystian 171 68 
2. Tomasz Edmund 17 
Mandat 1, Kowalska Barbara 114 81 
2. Kołodziej Albert 51 


11/ Okręg wyborczy nr 11 dla wyboru radnych Gminnej Rady 

Narodowej w Złotowie obejmujący 5 mandatów, 

Komisja stwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych właściwych do prze- 
R prowadzenia głosowania na okręgową listę wyborczę w okręgu S 
: wyborczym nr 11, 

Następnie, na podstawie tych protokołów, Komisja ustaliła: 


następujące wyniki głosowania w tym okręgu: 
= a/ osób uprawnionych do głosowania, czyli osób objętych 


spisami wyborców 922 
b/ oddanych kart do głosowania 660 
CZ głosów nieważnych Z 5 8 


d/ głosów ważnych -> 660. 


'e/ ważnie oddanych głosów otrzymali kandydaci: 
| f/liczba osób,kt 
nie dokonały wyb 


Mandat 1. Tatera Tadeusz 221 | 292 
ż 2, Wawrzon Bogdan 147 0) 
= Mandat 1. Gogołek Andrzej 174 340 
2. Karczmarz Elżbieta 146 
Mandat 1, Biały Marian: 164 310 
2. Szczotka Ireneusz 186 : 
Mandat 1, Bauch Horst 4 143 303 
i - 2, Deja Halina >:214 
Mandat 1. Grochowski Edward _ 208 299 
2. Kissler Reinert 153 : 
/- DUdA członków | /-/pieczęć Gminnej 
Gminnej Komisji Komisji Wyborczej — 


Wyborczej 
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2. Protokół z wyboru radnych rady narodowej stopnia podstawowego 

- sporządzony dnia 20 czerwca 1988 r. przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Złotowie w składzie: 


Przewodniczący Guhs Franciszek 
Zastępca przewodniczącego Sobieszczański Zygmunt 
Sekretarz Wiński Ryszard 


Członkowie: 

1. Belka Eugenia 

2. Czarnowski Czesław 

3. Kowalska Anna 

4, Massel Jan 

5, Zatylna Maria 

6. Zawadzki Ryszard 

7. Zdanowicz Walerian 

Komisja ustaliła następujace wyniki wyborów do Gminnej Rady 
Narodowej w Złotowie, które odbyły się dnia 19 czerwca 1988r, 


= 


I 
/ liczba o sób uprawnionych do głosowania wynosiła -5726 
/ oddano kart do głosowania 4010 
/ liczba głosów nieważnych wynosiła ~ 


7 liczba głosów ważnych wynosiła 


II 


Złotowie następujący kandydaci otrzymali najwięcej ważnych 
jłosów i zostali wybrani na radnych: 


kręg wyborczy nr 1 = Okręg wyborczy nr 2 
e 0 owski Jozef 1. HaraSimik Stanisław 
|. Weistok Norbert | 

|. Zanczyk Wiesław. 


4, Jaszczyk Roman 


2. Śmiały Jan 


Okręg wyborczy nr 3 3 Okręg wyborczy nr 8 
1. Frankowski Jan 1. Stofrowski Remigiusz = 
2. Chart Albin 2. Czyżyk Sławomir 
3. Dzik Eugeniusz 3, Kołodziej Zygfryd 
Okręg wyborczy nr 4 Okręg wyborczy nr 9 
1. Więcek Piotr 1. Cieślik Tadeusz 
2. Klóska Andrzej 2, Guhs Andrzej 
3, Pałuczak Zygmunt 3. Wendorf Krzysztof 
4, Mollus Kazimierz 4, Brzeziński Chrystian 


"3, Jaszczyk Bolesław 2, Grach Krystian 


2 Jabłoński Marian 
‘3. Kalisz Janusz ; a 


(-) podpisy członków (=) pieczęć 
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Okręg wyborczy nr 5 5, Guhs Marek 


1. Brzezińska Brygida Okręg wyborczy nr 10 


2. Keplin Horst 1, Wawrzyniak Klara 


Okręg wyborczy nr 6 3, Kowalska Barbara 


1. Trela Władysław Okręg wyborczy = gi 


2. Hołubek Stanisław 1. Tatera Tadeusz 

3, Domaracki Maciej ` 2. Gogołek Andrzej 
4. Mrozik Józef 3. Szczotka Ireneusz 
5, Depta Irena 4, Deja Halina 


Okręg wyborczy nr 7 5e STOC hpwSKI Edward 


1. Ratajski Ryszard 


Gminnej Komisji Wyborczej Gminnej Komisji Wyborcze 


Adres Redakcji: Piła, Urząd Wojewódzki Al. Niepodległości 33 pokój 17, tel. 239-39 
Adres Administracji: Piła, Urząd Wojewódzki Al. Niepodległości 33 pokój 15 
Konto: Narodowy Bank Polski Oddział Piła 57004-5018-225 Dziennik Urzędowy Wojewódzwa Pilskiego 


Prenumerata roczna 600,— zł, półroczna 300,— zł 
Prenumerate należy uiszczać z góry bez wezwania ze 
strony Administracji, gdyż rachunków nie wysyła się. 


ODBIORCA: 


Reklamacje z powodu  nieotrzymania pojedyńczych nu- 
merów należy wnieść do Administracji najpóźniej 
3 dnia po otrzymaniu następnego z kolei dziennika. 


Cena 72 zł 


RY a LACK 
RS 


